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< 从 管 起 好 式 收 音 机 
右 葡 杰 入 最 近 就 装 
之 更 邮 哉 及 管 收 音 要 
和 个 狗 路 楼 造 咒 一 损 
弓 二 镍 中 放 ， 低 减 用 
多 痪 式 ， 音 量 皮 大 滑 
肠 ， 人 
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本 二 入 二 房 -和 受 
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用 长 漆 包 狠 料 作 峰 房 式 ， 填 敏 度 及 类 埋 性 这 由 齐 
和 售 一 已 “最 仓 猎 究 者 自 冉 超 外 差 式 交 蕊 三 电池 就 
攻 音 模 受 用 。 
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穆 电 ， 每 因 五 日 及 二 十 日 出 版 ， 雾 售 每 本 国 种 一 角 五 分 ， 预 定 至 年 三 
元 六 角 ， 本 刊 前 旬刊 定 户 自 廿 五 期 后 者 仍 匠 和 绪 照 寄 ， 但 以 旬刊 三 期 改 
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本 笠 鼻 
六 管 超 外 差 式 旅行 机 
《和 经 = 洲 二 号 


和 蚀 池 式 收音 机 中 

媒人 敏 度 最 高 ， 放 区 最 物耗 电 最 省 

管理 最 易 者 。 

外 境 购 本 楼 者 报告 本 机 成 钱 一 班 。 

7 四川 成 都 戴 老 环 本 报告 了 此 稀 来 池 
| ERibs 欠 了 一 加 ,油性 
人 
| 电台 十 余 茂 ， 不 用 天 地 多 可 收 中 大江 品 
等 威 ， 有 时 天 气 良 好 贡 可 收 到 上 海 一 





家 ， 人 惟有 衰落 现 像 ] 
江 萄 南京 盛 志 理 张 君 来 丁 报 告 [ 此 做 在 本 京 可 不 用 天 地 贸 收 到 于 
” 海 十 除 家 ， 午 夜 音量 更 大 : 沦 与 江 楷 省 电台 相等 ， 中 央 播音 时 副 波 只 
一 二 不， 成 续 在 交流 收音 楼 之 上 e :| 
江 稀 高 则 氏 广播 电 训 来 夯 报 告 「 做 坑 相 距 雁 上 海 在 一 千 非 里 以 
下 而 此 机 营 不 用 天 地 胡 收 到 上 海 五 十 无 特 志 喜之 播 将， 出 人 意 想 之 - 
外 oJ 
浙江 壹 身 张 君 来 本 报告 了 此 机 在 做 盛 收 昔 上 海天 稼 用 从 不 用 可 随 
便 ， 音 量 相差 不 多 ， 天 津 五 十 鳌 特 电台 不 用 天 地 久 可 以 收 到 清晰 宕 亮 
[| 
每 座 特 价 五 十 元 -- 
外 境 附 寄 费 三 元 五 角 ， 如 探 用 岂 局 代 收 价 办 法 先 寄 下 十 五 元 邮票 
十 足 通 用 。 
《27 











站 
2 “美国 “Rowa. 牌 
率 式 飞机 式 刻度 拔 


配合 本 和 所 骂 售 Taderal 牌 全 过 或 二 违 可 释 备 电器 ， 无 洽 配 装 
。 下 帮 必 语 刘 可 能 和 有 之 过 到 和 全。 


式样 美 岗 

旋转 里 落 

每 只 审 售 五 元 五 角 
外 哩 附加 寄 夺 二 角 八 分 。 
新 到 小 型 KC 式 有 柜 式 刻 
“ 度 凤 。 可 配合 各 式 收 得 普 之 





GT 










。 用， 与 大 号 一 样 正确 。 


每 只 实 价 四 元 五 角 


外 状 附 加 客 玫 二 角 及 耸 


要 








本 得 旺 三 在 入 着 所 福 之 
业 儿 钨 迷 电 全 究 斗 画 
销 二 二 二 兰 二 二 三 用 
超 外 差 式 归 音 楼 


原理 比 置 线路 较 验 


所 
“至 痊 三 百 五 二 页 分 上 让 下 三 集 ， 上 集 短 超 外 
其 式 原理 简 述 ， 中 集 有 超 外 尖 式 称 路 六 十 儿 种 ， 均 
有 说 罗 谣 明 ， 每 篇 乱 届 一 种 由 造 条 本 ， 下 集 短 较 验 
方法 ， 三 集合 订 一 书 中 。 
特价 每 册 八 角 
本 入 发 行 部 登 


4) 


本 钵 扰 禾 电 


-一 一 一 一 一 一 一 一 一 





本 入 自 汉 
Nos640 号 ” 千 波 整流 强力 电源 侣 压 器 “用 最 优等 钢 片 及 低 蛆 率 
洪 包 硫 纺 弄 ， 电 焉 正确 ， 电 访 沁 富 ， 久 用 不 熟 ， 可 供 2。5 伏 式 三 四 管 
交流 收音 机 之 用 。 检 芒 加 下 : 一 一 
初级 220V IIOY 
次 航 2。56V 5A (加 抽 中 心 分 头 ) 
”次 级 250V 30MA 
次 胡 “5V .5A 定价 6.。50 
No。640 号 A 同上 秆 波 弗 流 强力 电流 徐 历 器 ”但 炊 炙 线 法 不 同 ， 
可 供 6.3 伏 式 四 五 管 交 流 收 埋 楼 之 用 。 
初级 220V_ 110V 
次 航 6。8V 1。.5A( 轴 抽 虫 心 分 天 ) 
次 级 250vV 30MA 
次 航 VE 定价 “6。50 
No。 641 号 ”人 双 波 整流 弦 力 电源 炎 礁 器 ”可 供 2。5 伏 式 五 坟 管 交 
流 机 之 用 ， 上 以 80 作 全 波 整 流 ， 线 法 如 下 : 一 一 
初级 220V II0V 
次 角 25VY 9A(C 加 抽 中 心 分 郑 》 
次 航 700V 100MA( 略 抽 中 心 分 头 7 
次 级 5V 2A 定价 上 8.00 
No64LA 号 同 -全 波 整流 强力 电源 季 压 器 但 可 供 6.3 伏 式 五 
去 管 交 流 收 埋 杰 之 四， 糖 法 如 下 : 一 一 
初级 220V 110V 
次 航 “6。8V 2A( 加 抽 中 心 分 藉 ) 
次 般 700V 1000MAK 加 抽 中 心 分 着 ) 
次 极 : 5V7 -2A 定价 8.00 


《5 ) 


爱 斯 揽 级 管 价 日 才 















































中 碍 民国 二 十 五 年 六 月 十 日 起 
No。 List No List No。 List 
ES 2 222255 5 | 2.45 
1IA6 2。85 383 三 | 2235 85 | 2.30 
1B5 | 二 2.42 2 二 9 50 89=|2520 
166 | 3 15 35 | 9529 | 允 99| 2550 
VE 所 卫 全 it X99 :| 2.50 
2X3 三 | 三 2.85 3 人 23 
2A5 2.05 38 1.90- | wound | -3.25 
ZNA6- | 2 39 | 三 2280 
大业 人 攻 O 人 40 1: 工 .55 
2 人 90 
30 42 2500 二 
6A3 | 3.40 43= = 8 Matfl Tupbe 
6A4 | 2.65 45- -| 江 :55 
6A6= 了 三 2:280 46Eso220 金 圈 其 空 管 
6A7 2535 47 2220 
6B7 | 2。65 48 | 一 5,403| 6K7- 2.75 
6 一 6 -2505 49- 了 9540 6A8 3550 
6456 | 2.05 50 5270| 6H6| 525 
SEE 5 
10 5.00 552 二 2235 6F6 |-2。95 
区 并 二 上 55 6 时 二 攻克 和 下 二 二 5 
12A5 | 3530 2 
了 AT 二 830 ES 
1273 -| 2.10 59 | 3.00 6:E5: 本 2550 
0 
18 6:05 PASS300 
19 二 人 22220 76= 11 55 6Y5 | 8.50 
| 二 人 和 9 2 长 和 35 
2 EST 
2 本 二 2 二 2 
2 二 280 50 1.25 
下 二 了 25 8 一 研 4.80 
定 SSD 放 尖 汪 4 
30 | 工 48 88 二 1 .站 
SF 83V| 3275 一 








Price are subject to cfiange withoutsnotice 
E=6= 过 


业 。 从 钨 ”和 贸 ， 电 
记 和 灶 - 腿 籽 之 
交流 六 管 收音 机 om 


过 一 张 六 管 交 流 外 差 式 收音 楼 是 管 本 刊 给 图 主任 于 君 所 设计 试验 
者 ， 选择 性 及 震 敏 度 均 玫 - 上 深 ， 夜 间 收 匠 汉 口 杭州 东 三 省 天 津 等 不 播 
上 只 旨 一 根 七 从 尺 长 之 垂 综 已 可 ， 普通 售 品 交 流 夫 管 机 俏 扰 此 等 优 
es "” 公国 另 件 配 公 的 合 七 二 元 左右 ， 较 之 购 一 只 和 售 品 八 洲 一 个 
1 有 志 者 大 可 一 试 9 
另 件 玫 
[IIL2 天 称 同 路 粮 轿 
L3L4 高 放 结 合式 综 轿 
[5T76 T75KC 式 振 温 舟 力 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


IETL 175KC 式 中 间 过 率 杰 历 器 ( 弟 -号 
了 FL 175KC 式 中 间 遇 达 化 压 器 (第 二 号 ) 
CIicC233 上 上品 三 过 可 多 储 电器 

C4 175KC 式 垫 向 储 电 器 

全 00025M RD《 有 云母 片 式 7 

G6 < 也 

四 注 ME D 

G8 IMT 了 

C9 sIME D 

CI0 :EM TD 

GT1 .5MFD- 

作坊 .25MFD 

Te3 0005MF D( 云母 片 式 7) 
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业 儿 拓 乏 ， 和 电 


一 一 


云母 片 式 ) 


，00025MFD( 


CT4 
CGI5 
GTl6 


.02ME D 


006MR 了 


全 





S 汪 





业 从 钴 入 电 





广 - 一 


GI7 10MF-D 〈50V 桔 压 电 糊 式 ) 

CI8 。02M RD 

CT9 8ME D( 电 糊 式 ) 

G 20 8MEFD《 电 糊 ) 

Ri 50000 Ohms 电位 器 回电 诬 天 天 SW《〈 香 量 管理 
R2 200 ”OOiims 

了 RS 300 ”Ohms 

R4 50000 Ohmas 

有 R5 20000 Ohmas 

R6 830- Ohmas 


由 7 远 可 忆 
STORE ES 
2 N 央 


ES 三 
\ SS 








R7 20000 Ohms 
RS 20000 Ohms《 三 马 特 7 
ES 30000 Ohms 

二 0 人 

有 RI 记 5 三 三 WE 了 SG: 


开 注 人 .5 M 驮 G 
Ec=9= 刁 





RdI3 450 OHhms《 三 大 特 3 

R 寺 5000 电位 器 人 香 斋 管理 ?7 

电 铁 麦 压 器 用 本 入 641 号 强力 电源 或 如 下 所 让 人 条 体 
” 币 角 110V 220V 


次 般 2。50 “6A 

次 航 50 2 和 
高 友 200V ”60MRA 
VIV3 58 忠 中 窑 管 
V3 2A7 号 芙 空 管 
汉人 57 号 时 空 管 
V5 2A5 钱 其 窑 管 
V6 80 忠 芙 窍 管 


各 鞭 容 管 均 撩 用 - 上 品牌 号 以 得 良好 之 成 业 ， ? 除 80 疲 外 均 需 六 野 感 
板 烘 座 ，80 乱 四 脚 烘 座 ， 除 80 及 2A5 外 均 有 福 极 包子 * 腻 苏 用 同上 内 中 
以 防 感应 。 

电动 力 喇 听 用 从 英寸 直径 发 藻 最 安 ， 六 英寸 补 亦 可 用 ， 愉 和音 昌 略 
低 ” 
底板 用 锅 质 板 裁 作 ， 长 12 英 十 ， 间 6 英寸 高 二 英寸 中 ， 底板 上 
部 另 件 掩 列 见 第 二 赂 站 834 与 工 5L 6 在 底板 下 部 应 互 成 直角 ， 以 免 感 
应 o 


人 0 


凌 三 三 伦 二 佐 称 = = 电 





业 徐 研究 家 ，“ 狂 入 电 修 理 员 适 用 之 一 


调包 考 及 迷路 分 新 器 役 歧 


《楼 ) 

和 训 介绍 答 本 刊 者 一 只 板 合 用 之 年 表 锚 法 "此 量 电表 情 间 
丢 季 ， 大 致 与 本 刊 第 式 期 42 页 上 所 鹃 的 相同 ， 丰 过 多 加 一 只 台 波 器 及 
三 刀 键 抑 开 关 ， 可 加 量 交 流 和 电压， 上 面 附 庆 焰 路 分 晰 器 "可 以 较 验 收 ， 
香 模 内 部 其 窑 管 之 电流 电压 ， 对 於 修理 者 尤 短 合 用 ， 粮 路 部 第 三 赔 ， 
应 用 另 件 烈 表 如 下 : 一 一 

上 品 TIMA 官 表 一 只 (-E 有 电流 ， 蚀 阻 ， 电 压 数 赴 明 者 更 佳 ， 表 
之 办 阻 符 100 Dhmse ) 


5 3900- Ohms 
R2 404 Ohms 
R3 404 -Ohms 
R4 王 MEG 
R5 :5 MPEG 
R6 “25 MBG:， 
R7 500002Opms 
R8 10000 Ghms 
R9 TI0 -Ohms 
R0 4 -Ohma 
及 1、 nag 


CR9 R10 RI11 乃 量 电流 隆之 兹 志 用 电阻， 可 自 稻 ， 低 阅 第 八 期 
第 48 页 ) 。 
和 





人 


本 天 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 过 汪 世 


R12 400 ”Ohms 可 黎 电 阴 
R1l3 4878000hms 
R14 8310 -Ohms 
金属 1MA 电表 用 整流 器 ”一 只 ( 式 榜 见 第 三 图 ) 
第 
画 
\ 
县 
志 
表 
过 
面 
板 
设 
计 


ee 


100R 





四 五 六 脚 合用 由 座 ”一 只 
S1 S2 S3 小 型 三 刀 双 扼 开 关 3 
香花 播 口 于 入 只 
键 速 同 加 电位 器 ”一 只 

委 


业 通 钴 和 精 时 





修 并 关 se 七 只 
4.5 4 起- 一 次 


尖 嘎 旋 鱼 ”一 只 
站 数 铀 片 ”一 志 

合用 播 脚 ”一 套 
朋 木 测 最 棒 “一 副 


(13 





隘 疏 紧 幢 5 画 }! 沾 ) 


业 猎 无 和 狠 志 


和 可 蚌 条 国 由 1 下 











志 蛆 测量 
0 一 1000 Ohmas 0 一 10000Dfiiins 
直流 测量 (D,C) 
0 一 1 MA 
0 一 5 NEA 
0 -25 MA 
0 一 100MA 
电压 测量 (D.Cy) = 
0 一 I0V 0 二 BY 0 一 250 V 
0 一 500 V 0 一 LI000V 
蚀 压 剖 最 (和 A.C) 
0 一 10 V 0 500V 
对 部 另 件 装 於 一 块 14x26。5CM 之 膝 木 板 上 ， 再 配 一 只 木 食 ， 合 
用 插脚 季 由 匣 旁 打 一 小 孔 伸 出 。 。 昂 第 一 罚 8 
在 配 三 电阻 时 R9 R10 RIIL 乃 自 虹 者， 使 用 时 毫 扰 问题 * 了 3 至 R8 
只 要 配 财 -上品 者 ， 不 难得 到 正确 数 盟 ， 惟 R1 R2 RI13 RI 四 志明 自 玫 
不 易 ， 以 购 售 品 篱 便利 ， 各 电 困 用 关 质 或 线 科 式 均 可 。 
电表 之 构造 基 小 ， 而 接线 极 多 ， 故 接线 阶 购 十分 租 心 ， 以免 疆 接 
“， 用 最 上 品 软 接 钱 以 驶 内 部 短路 合用 插脚 有 8 根 接线 (了 根 接 入 有 妓 ， 


(CH14》 





业 入 纪 称 ， 包 





一 由 接 往 巾 ) 分 接 插 口 01234567 各 插 子 -上 ， 可 姿 阅 第 四 图 ， 5C 电 放 在 
箱 内 。 
使 用 法 = 

量 DC 电 流 蛙 ， 测 量 捧 一 根 择 入 插 口 Comon， 一 根 所 入 DC-R， 
镑 灾 基 犹 钥 施 至 各 MA 指数 上 E， 如 不 能 大 概 明 暴 欲 测量 之 数 则 应 先 指 
在 100MA 量 之 ， 使 电 才 不致 因 量 过 度 之 电流 而 发 生 湾 曲 ， 量 电阻 数 
蛆 汪 者， 测量 棒 仍 帮 原 万， 人 尖 头 话 钮 旋 在 Ohimns -上 E， 开 央 拖 向 R 方 ， 
姑 量 阻 香 天 之 电阻 则 开关 邱 向 100R: 方 ， 如 量 DC 电 压 旭 测量 棒 仍 放 质 
碟 三 连 开 关 短 向 DC 故 ， 将 夫 页 旋 角 大 数值 大 小 而 旋 至 指数 上 ， 加 不 
明 电 压 正 夏 数 则 先 族 在 1000V -E， 以 次 减少 量 之 。 如 量 交流 昵 礁 ， 则 
三 连 开 中 抒 句 AC 方 ， 测 量 棒 之 Comon 不 一 ， 另 --- 棒 改 质 AC10V 或 
AGC 500 钛 上 上 ，AC I0 伏 乃 量 交流 收 埋 机 省 炎 电 厢 之 用 ，A C500 伏 乃 
量 电 源流 压 器 艾 级 电 历 之 用 。 

检查 收音 婴 尘 ;上 先 将 收 香 杰 内 欲 测量 之 芙 窑 管 到 出 播 大 合用 习 座 
中 ， 将 合用 省 节 配 一 只 相同 的 揪 乃 插入 收 各 机 肉 ， 扶 空 管 有 帽子 的 ， 
风 帽 子 戴 上 上 ， 收 营 楼 内 之 帽 则 戴 在 合用 插脚 的 柄 上 侗 帽 上 ， 将 各 开关 
闭合， 将 收 埋 做 开 直 ， 收 音 炎 仍 可 炙 续 工作 ， 则 可 用 测量 棱 由 各 和 蔓 蕉 
播 马 测 得 扶 空 管 各 部 数值 ， 例 如 和 欲 测量 由 六 电压 可 量 34 两 香花 插口 ， 
如 欲 量 屏 压 则 一 面 赦 收 香 机 底板 一 面 量 香 营 插口 2 序 得 ， 如 欲 量 屏 流 
则 量 2 之 二 插口 再 将 2 之 开关 并 即 得 ， 余 可 类 推 

此 式 电 表 人 对 部 另 件 约 价 80 元 ， 凡 属 乱 迷 电 商店 佐 夏 电 修 理 员 ， 猎 
线 电 业余 研究 者 ， 设 能 武装 一 具 ， 欠 志 验 收 香 楼 时 ， 便利 不 少 。 


《与 习 


业 入 儿 稳 电 


广 一 人 ~ 一 人 ~ 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 : 


成 转 最 优 之 


旱 珊 式 人 入 管 鸡 音 机 : 

融 一 张 八 管 机 线路 乃 本 入 宣 验 室 最 近 所 武装 者 ， 罗 太 者 捍 往 南京 
较 验 ， 得 到 极 满 意 的 成 绩 ， 在 正午 十 二 洗 左 右 在 普通 环 咏 内 只 用 一 根 
十 尺 长 垂 线 可 收 到 卡 海 各 大 小 强力 电台 的 十 余 不 ， 午 夜 违 垂 线 亦 完 公 
不 人 用 ， 天 津 光 家 电 吝 很 清楚 的 收 到 ， 末 角 低 政 用 的 是 推 挽 式 ， 故 放 
吉 之 宏 亮 ， 足 可 与 交流 楼 相 引 较 ， 巧 理 质 柔和 动 贡 元 其 余 事 ， 喇 听 用 
的 普通 万 英寸 直径 式 。 

应 用 另 件 烈 表 如 下: 

GT10243 -E 品 三 这 可 伙 储 电器 


CG4 175KC 式 狼 秽 艇 电器 

C5 00025MED 固 定 储 电 故 《 有 云母 片 式 ) 
6 soIMFD《( 狐 时 7 

G7 esIMFD( 纸 质 )， 

G8 o 工 ME D( 研 时 7 

C9 ” 0005MFED( 人 疏 母 片 式 ) 
Cl0 00025MRER DC 雪 母 片 式 ) 
CH 。02X FD( 纸 质 ) 

Cl2 .5ME DC 和 纸 贤 》 

Cl3 2MRD( 纸 览 ) 

民 1IMEG Ohms 电 位 器 过 开关 
RI 50000 Ohims 关 质 电 畦 

R2 15 MEG 


《16) 


。 工 MEG 
. 工 MEG 


R3 


及 + 


10 Me。 百 峰 房 式 


RPROC 


( 扑 ] 因 ) 粥 咨 弱 机 





推 挽 式 彤 入 麦 压 器 ( 亚 美 480 号 ) 
推 挽 式 梳 出 释 厢 器 ( 亚 美 432 号 7 


宇 浊 
工 2 


Ge 


业 “体委 术 电 


人 ~ 全 一 全 一 人 全 一 一 一 一 一 一 人 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 二 一 天天 和 一 人 一 二 





SR 


ELLL2 天 地 线 回 路 线圈 

上 34 高 放 桔 合 称 图 

L5L6 175KC 式 振 旺 称 弹 

IETI IFT2 。 175KO 式 中 间 通 率 效 历 器 (第 一 减 ) 
IFT2 175KC 式 中 间 明 率 释 王 器 (第 二 号 ) ， 
ViV3V4 ”34 号 芙 空 管 ， 


( 国 || 演 ) 





V2 1A6 号 其 空 管 

V5V6V7V8 30 号 芙 空 管 

入 电 用 二 伏 草 电 凶 B 电 用 三 振 四 十 五 伏 B 电池 串 连 成 一 百 兰 五 伏 
o 能 用 一 百 计 伏 茧 电池 更 猎 济 ，C 电 负 九 伏 ， 可 用 普通 0 电池 。 

六 股 五 彩电 池 接 黎 一 根 

其 窒 管 隔 峻 置 (大 号) “三 只 


CI ) 





其 空 管 陋 册 四 ( 小 号 ) ”二 只 

畴 英寸 直径 永久 磁石 式 喇 吸 ”一 只 

四 脚底 板 炊 座 ”七 只 

坟 脚 底板 从 座 ”一 -只 

飞机 式 刻 度 故 “一 只 

上 品 水 箱 “ 一 只 

旗 扳 用 锅 质 板 裁 作 长 十 一 英寸 ， 关 用 英寸， 高 二 英寸 全 底板 上 
部 另 件 如 第 二 图 ， 其 他 另 件 均 放 基 底板 下 部 ， 惟 注意 各 稼 圈 应 相互 应 
直角 ， 或 焉 砍 凡 除 观感 应 。 
此 机 有 一 航 高 放 ， 二 胃 中 放 ， 三 报 低 放 ， 故 接 稼 时 应 十 分 十 惯 ， 
各 粮 应 僵 短 念 好 ， 屏 柱 接 粮 须 互相 垂直 ， 兹 须 用 锡 焊 牢 

较 卫 方 法 

工 越 后 先 妊 和 检查 线路 -二 逼 。 跨 明 入 路 多 识 乃 接 .EA BC 电池 
， 在 天 稼 接 粮 柱 上 巍 -- 根 十 余 尺 长 牌 称 ， 如 外 境 吉 内 电 训 契 ， 则 用 天 
地 稳 ， 先 将 三 志 备 电器 施 至 600KG 左右 收 到 一 播音 电台 ， 仙 当 地 多 
相当 播 悍 台 可 收 ， 则 旋 至 660KG 不 收 到 中 央 ， 旋 彤 整 宰 备 电 器 斑 
中 央 之 播 理 加 守信 度 ， 乃 将 三 过 可 区 储 电 器 完 公 旋 出 ， 则 应 收 到 145 
15(OK C 左右 之 电台 ， 如 所 收 之 电台 篇 1200KC 左 右 者 ， 则 将 C 3 之 
补 俩 条 旋 出 至 1500K C 左右 之 电 训 沽 在 三 违 可 释 入 电器 完全 旋 出 时 收 
得 乱 度 ， 如 完全 旋 出 收 不 到 电 人 对， 而 1500K 5 左右 之 电 右 在 三 连 族 出 
用 十 务 之 九 厂 ， 则 当中 G 3 之 补偿 疣 进 此 时 将 去 违 放 定 在 1500K C 之 


电台 -E， 旅 0 10 2 之 补 价 至 玫 量 更 大 ， 再 将 三 违 再 旋 进 收 550K C 左 
ki9 


业 休 优 线 电 


右 之 电 各 略 族 垫 神 储 电器 至 香 量 加 绝 ， 再 将 三 连 放 出 收 150CKC 友 右 
之 电 许 用 旋 玛 旋 IFT3 上 之 二 螺 笨 ， 及 次 IFT2， 腑 欢 IFT1， 至 理 量 清 
晰 和 顺 ， 则 全 部 机 件 较 驻 工 恋 妖 。 

以 上 -- 段 乃 不 用 电表 及 振 昌 器 之 起 外 差 式 收 土楼 之 较 验 法 ， 如 三 
连 及 中 间 通 李 翁 压 器 振 误 稼 圈 高 放 和 结合 黎 圈 均 篇 良好 者 ， 则 依法 较 输 
， 决 可 收 良 好 之 成 业 ， 基 较 欢 收音 机 时， 庐 者 大 注 意 下 列 数 同 : 〈 下 
sse ee 
时 能 牢记 ， 可 得 丛 不 少 。) 

(II ) 赤 验 收 鞋 术 时 先 将 三 连 旋 进 ， 旋 垫 枫 备 电 器 至 收 到 相当 之 电 . 
器 〈 例 如 区 O 式 刻 庆 胡 党 然 收 到 相当 通 李 之 电台 ， 如 乱 百 度 式 列 度 盘 
划 可 依 度数 而 决定 之 ) 再 旋 出 三 志和 储 电器 ， 旋 振 漫 航 备 电器 之 补 售 区 
志 训 肖 李 正 克 〔 注 意 较 正 刻 度 盘 认 550K( 左右 须 施 怨 袍 储 电 器 : 较 
正 1500K 避 左右 者 则 须 振 刘 级 之 补偿 储 电 器 ， 否 则 扰 效 ) 

(2 ) 较 验 三 连 储 电器 之 补 俩 应 收 一 家 KG 数 最 多 之 电台 《注意 办 
区 多 之 电台 旋 家 偿 备 电器 和 有 关 傈 ，K〈 少 之 电 吾 宵 俩 人 备 电器 摄 其 
天 傈 7 。 

cs) 本 屿 中 日 熏 民 可 肝 将 二 过 放出 收 KK 最 多 之 器 ( 
因 K SC 数 最 多 之 电台 其 差 过 达 和 近 175KG )o 

(4 )I1000KC 至 1500KOC _ 儿 包 下 音量 未 佳之 原因 力 三 过 之 征 人 
未 较 准 ，1000KO 至 550KC 一 段 电 台 和 音量 不 佳 ， ， 乃 热 秽 人 电 器 未 较 准 
, 中 间 过 素 叙 压 器 未 较 准 之 故 。 

了 ( 浣 】 














《20 ) 2 


业 = 三: 你 三 = 短 = 才 电 
几 用 新 真空 管 之 四 管 旅行 模 
(楼 ) 

凉 路 设计 ， 迎 路 构造 ， 大 部 份 与 本 刊 第 五 期 廿 七 再 上 所 载 之 四 管 
机 相 同 ， 中 间 油 率 亦 乱 465 KC 式 ， 惟 凌空 管 略 有 几 化 ， 以 1A 6 任 多 
遇 ，1A4 任 中 放 ，1B4 任 第 二 检 波 ，1F4 任 蕊 放 ，1A4 入 34 之 进步 管 
? 工 B4 篇 32 之 进步 管 ; 1F 4 篇 38 之 进步 管 ， 众 1F 4 之 炊 炎 电流 只 。12 
A ，》 故 全 部 糙 流 只 .3A， 而 B 电 用 九 十 伏 ， 全 部 屏 流 不 过 十 二 MLA 左 
右 ，A B 电 池 之 消耗 比较 节省 。 

效率 ” 露 伍 度 标高 ， 加 用 天 地 和 线 舱 ， 可 合 全国 各 虎 收 告 环 境 。 


应 用 另 件 

@ 二 人 2 -上品 色 过 可 炙 储 电 紧 

G3 <000TMED《 雪 母 片 式 ) 

C4 。o 工 MED( 和 纸 质 ) 

人 ! 465KC 用 热 先 储 电 器 

C5 MRPRDC 纸 履 2 

G6 过 ME D《 纸 质 ) 

G7 0005 MEF D( 导 母 片 式 ) 

C8 001 ME D( 巳 母 片 式 ) 

G9 。02 MP D (和 纸 质 >》 

Ca10 401 ME D〔 有 云母 片 式 7 
ed 0001 MF D《 定 调 整 式 ) 此 储 电 器 乃 用 以 卉 加 时 
和 择 隆 而 发， 如 作 旅行 用 式 收 鞋 只 ， 温 喜 敬 度 不 约 ， 

则 不 用 亦 可 。 


用 二 05 MBG 
和 企 寺 =》 


汪 从 犹 和 狠 电 


MBG 电 位 器 连 开 关 Swl 
M 丽 G 


二 


有 R 2 


RS3 


于 人 5 
sE 认 -2d3-| 下。 





到 孔 G 


车 
8 


RE 


RO 


Ohms 多 线 电 蛆 


〈《22 ) 


理 寺 小 
上 Im2 
所 河上 昌 攻关 | 


13[L4 


465KC 式 中 间 过 牵 释 奈 器 (第 一 般 ) 
465KC 式 中 间 过 这 压 (第 二 航 ) 
天 稼 回路 粽 圈 


4 
人 少 民 


人 





[一 
| 





465KC 用 振 泪 综 转 
( 238 ) 





《第 二 图 ) 接 稼 实 图 


业 狼 钴 入 电 


10Me。 互 。 蜂 房 式 
TIA6(Clu67 
1IA4( 或 347 
LB4( 或 32 7 


154( 或 33 ， 


四 脚 低 板 烛 座 “二 只 
五 脚 低 板 灯 应 “一 只 
六 脚 医 板 购 座 ”一 只 


小 号 芙 穴 管 隔离 置 ”三 
园 窒 管 祝 标 帽 子 ”三 只 


踊 木 狠 天 地 灼 接 称 柱 一 套 
胁 木 仙 喇 听 用 接 稼 片 一块 
小 形 义 楼 式 刻 上 度 稻 ”一 只 


小 型 美术 施 钮 ”三 


汇 





本 二 保生 栋 == 愉 
“六 股 电 省 接 缚 ”一 棚 
1.5 伏 大 贺喜 电 ”二 并 
估 伏 RB 方 喜 电 二 抠 
工 5 伏 小 圆 豆 志 ”三 着 (手电 人 简 内 用 者 7 
底板 设计 


底板 用 铝 质 板 裁 和 , 长 8 英寸 ， 间 6 英寸 ， 高 三 英寸 ， 照 第 三 图 
打 孔 。 





一 

第 

四 

图 

运 二 

级 人 

四 5 

部 鞠 

另 

件 

排 

列 三 

中 全 gz 由 sw 
区 ij 届 国 开 训 部 
IO 。 


另 件 排列 “底板 上 部 正中 篇 QIC 2， 左 前 工 工 1 2， 中 14A6， 徐 
IFTL ， 色 违 之 后 篇 1A4， 右 IET2， 公 圳 之 右前 IF4， 和 合 ITB4， 底 
板 之 后 侧 左 天 地 入 胁 木 接 入 柱 ， 右 肋 木 喇 届 插口 ， 底 板 前 左 Sw2 ， 碳 
R2 与 Sw1， 底 板 下 部 均 属 电阻 与 固定 储 电 器 等 小 另 件 ， 随 时 共 焊 接 
义 圣 焊 上 ， 惧 振 温 乏 圈 站 35 4 横 放 帮工 LIL 2 之 下 

“旅行 箱 之 届 计 “旅行 箱 见 第 五 第 六 图 照相 所 示 ， 此 式 旅 行 箱 如 能 
依照 就 明 贞 造 ， 册 形式 称 乱 优美 大 方 ， 全 部 作 长 方式 ， 於 提取 时 便利 
35) 


业 人 儿 扰 和 炊 ， 电 





-一 一 一 一 一 


不 少 ， 用 上 品 木材 臭 之 ， 长 十 三 英寸 定 ， 关 九 英寸 中 ， 深 七 英寸 ， 外 





月 滤 ) 





到 出 以 瘤 守 潍 〈 





1 


琶 河 人 N 区 六 蒜 ( 画 





包 坟 皮 或 深 布 ， 中 豆 粗 黑 称 彼 五 条， 下 打 一 五 英寸 中 站 和 钨 图 孔 ,以便 
装 关 英寸 直径 喇 听 ， 上 部 飞机 刻度 盘 及 三 旋钮 小 孔 ， 则 依 收 香 机 底板 
之 另 件 排列 而 定 。 这 

(626 ) 


戎 


业 从 无 和 粮 包 


旅行 箱 之 .上 部 配 一 皮 秽 提 手 以 便 揣 取 ， 内 部 分 二 层 ， 用 木板 分 并 
， 上 部 置 收音机 ， 下 部 置 电池 及 喇叭 

旅行 箱 和 后 之 门 用 续 姜 打住 ， 以 便利 电池 之 更 换 ， 在 喇 啤 及 天 地 穆 
杜 旁 ， 各 照样 打 一 小 长 圆 孔 ， 以 便利 喇 听 及 天 地 入 接 缚 。 

” 坟 验 法 “ 公 部 接 粮 工 痉 ， 查 过 一 二 漫 证明 接 乏 钴 员 ， 接 上 ABC， 
电 ， 喇 听 天 地 稼 ，《〔《 在 近 电 台 卡 只 须 用 一 根 十 父 尺 垂 称 接 记 天 稼 接 黎 
柱 上 即 可 ) ， 开 Swl 及 Sw2， 将 R2 向 右 旋 足 ， 旋 双 囊 可 释 储 电器 和 
660KG 晕 收 到 X GO A〈 XG O A 加 用 天 地 稼 公国 可 收 ， 故 较 验 时 以 
XGO A 作 标准 ) ， 翻 整 垫 秽 储 电器 至 理 量 加 半 ， 同 时 略 旋 IFT1 及 
IFT2 上 之 补 管 储 电 器 至 理 量 加 交 ， 再 旋 双 速 可 释 储 电器 至 收 一 家 14 
00 KGC 左右 之 电 有 ， 再 旋 01 之 神 值 习 音量 加 千 ， 则 全 部 较 验 工 歧 ， 
序 可 装 箱 应 用 妖 。 

车 窑 管 之 释 化 ， 稼 路 中 所 示 之 芙 空 管 ， 如 1A6 可 以 10 6 奉 代 ，1 
入 4 可 以 34 替 代 ，I1R4 可 用 832 入 代 ， 工 4 可 用 33 替 代 ， 稼 路 各 部 均 斤 
须 更 动 ， 惟 1F4 用 33 替 代 人 后 ， 则 R3 月 改 用 二 欧姆 ，C 负 三 伏 改 用 思 
钛 。 





本 文 由 本 和 社 出 版 之 
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汪 外 差 式 收音 机 


和 丰 旧 
每 册 实 售 八 角 


6277 
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业 做 无 入 电 
经 济 用 金属 呐 空 管 之 


王 管 超 外 差 式 收音 机 


过 是 一 张 用 最 新 金属 芙 空 管 马 装 之 TIL0V 交流 直流 二 用 式 五 管 超 

外 差 式 收音 机 ， 试 看 第 一 赂 综 路 设计 ，6AS8 篱 伙 遇 管 ，6K 7 篇 中 放 管 
2 6J “7 和 坊 第 二 检 波 管 ，2SA6 乱 缠 放 管 ，25Z6 篇 整 流 管 ， 缚 路 设计 用 

由 但 式 6A7 释 漂 ，6D6 中 下，6C6 第 二 检 波 ，483 强 放 ，2525 线 流 之 五 
管 机 够 化 而 成 ， 公 部 另 件 极 简单 ， 所 估 地 位 其 小 ， 用 以 身 造 家 用 小 型 


Leerarrrerrrrippereaeeesiooaieagagoaglcr -ord ac 





收 香 机 最 乱 通 合 。 

Abxg5ng7 0 nn 
6。3 伏 ， 而 25A6，25Z6 均 需 25 伏 ， 五 只 共 约 70 伏 ， 但 进 称 电 压 乱 110 
伏 ， 仙 多 40 伏 ， 故 须 在 浊 穆 内 串 一 只 电 胃 ， 电 阻 之 数值 篇 由 公式 : 

638 


莫 旨 期 性 (图 一 锅 ) 


全: 作 


溯 
9VSz Lf9 二 LX9 


业 人 也 扰 和 粮 电 





(29) 


业 . 人 除 -乱入 ” 志 


= 盖 飞 一 一 一 -~ 





人 


因 所 通过 之 电流 大 ， 故 要 用 马 特 数 较 大 的 ， 大 概 30 轴 特 的 很 合用 
4 又 计算 上 中 和 需 110V 但 认 使 用 时 党 地 电压 常 高 至 115V， 乱 保 护 贯 空 
As 
30watt 。 
双 部 用 二 套 465 KG 式 的 中 间 间 遇 李 释 压 器 ， 一 5 只 天 粮 回 路 结合 
乏 围 ， 一 只 465 KG 振 漫 线圈， 天 稼 回路 乏 圈 工 1T 2 装 在 6A8 之 旁 
， 因 芙 空 管用 的 金属 管 有 很 良好 的 隔 此 置 通 地 ， 故 线圈 本 身 乱 须 再 用 
隔 砍 置 ， 振 漫 稼 圈 有 正 反 ， 不 可 接 钳 ， 和 否则 天 声音 可 收 ， 振 准 穆 圈 放 
在 底板 下 部 ， 以 防身 天 粮 回 路 粮 转 发 生 威 库 。 
二 只 中 间 遇 率 丢 压 器 须 探 用 上 品 ， 尤 须 届 一 至 正确 之 465KOC 疏 
, 中 放 管 6K7 之 队 概 这 阻 是 与 6A8 合用 ， 以 省 另 件 ， 第 二 检 波 用 ,25 
MBG 之 C “ 需 国 》 ee ED50YV 》 二 10M 


ee 

检 波 秽 低 放 朋 电阻 式 千 合 ，67 7 之 屏 极 篇 *5 MB G。 而 25A6 之 要 
极 亦 篇 MEG， 中 间 一 只 s01MR D 人 备 电 器 做 竺 合 ， 在 屏 极 电 礁 基 
低 之 低 明 李 低 放 级 ， 用 过 种 方法 千 合 ， 效 力 极 佳 。 

25A6 之 0 电 胃 得 700 欧 姆 ， 一 无 特 式 已 合用 ， 屏 极 一 只 .006MF 
D 固定 储 电 器 不 能 不 用 ， 可 使 得 质 圆滑，25Z6 整流 管 之 二 队 极 有 不 
同 之 二 种 工作 ， 一 种 是 使 电动 喇 听 之 沽 伐 圈 通 地 ， 使 有 一 部 份 志 流 由 
滤 伐 圈 通过 成 短路 现 像 ， 使 电 喇 叭 发 生 栅 场 ， 另 一 险 极 乱 高 奈 输 出， 
有 AF C 滤波 成 平滑 之 直流 电 。 
诗 是 管理 用 10000 了 之 过 位 器 管 昌之， 如 本 地 有 民 旺 贡生 ;有 
可 用 20000 欧姆 之 电位 器 使 理 量 届 性 吉 窟 位 器 一夫 扩军 天 术 杞 乏术 


e = 


《 30. 3 


义 团 


储 电 锅 


电阻 : 


了 休 和 要 一 亿 


人 
天 稼 结合 粽 轿 一 只 (LILL2) 
465 区 G 振 刘 粮 围 一 只 (1 3T4) 
465KCG 中 间 过 李 狠 压 器 二 只 (IFTI1，。IRT2) 





仅 违 可 释 储 电器 (CI10C2) 

200MMF D.…600MME D465KG 用 名 委 储 电器 
一 只 CCG8) 

00025MF D 云母 片 储 志 器 二 只 6G50 8) 


006 ME D 低 质 储 电器 一 只 (CGIH27 全 
*OLIMTF D 低 质 储 电器 二 只 (G10” 了 5) 


Woieervoorooerpaenneoaeneeereimooeeroeeoomonsmwnonsessryeanrwornprmnacogeroocra 





江 ME 了 里 向 储 电 器 四 只 (CC4G6C7G9) 
1L10ME 了 了 电 糊 储 志 器 “一 只 (CC11)50Y 醒 压 ) 
8SMF D 电 糊 储 电器 ”一 只 (9C 14) 
16MTED 甩 糊 储 电 器 一 只 CC 13) 
300 了 欧姆 痰 质 晴 阻 “一 只 CR2) 
700 欧 姆 痰 质 志 蛆 ”一 只 CR9) 

全 和 全 


业 三 人 除 = 插 三 三 橡 三 研 巷 


185 欧 姆 称 生 电阻 《 莘 基 进 乏 内 ，30 五 特 ) ( RI101 
10000 欧 姆 电位 器 连 开 关 ”一 只 (CEDD) 
20000 欧 姆 痰 质 电 阻 ”一 只 CR4) 
25000 欧 姆 炭 质 电阻 “一 只 (R5) 
50000 欧 姆 痰 质 电 阻 ”一 只 (R3) 

。5 MEG 痰 质 电 阻 “二 只 CR8R7) 
* 江 MEG 痰 里 电 阻 一 只 (R6) 


其 他 另 件 : 及 脚 炊 座 五 只 


小 福 标 酸 帽 “三 只 
进 线 CR3 串 放 内 > 一 根 


要 可 参半 照相 网 ， 包 动力 喇 从 在 中 ， 圳 电位 器 连 开 并， 左 
人 允 速 可 黎 备 电器 ， 俊 还 之 后 乱 [ 工 IIL2， 槛 放 丰 放 多 可 ， 依 次 而 右 埋 
6A8，IFRITy*6K7，IRT2376J7， 电 位 器 前 乱 25A6 及 25Z6o 


此 楼 只 合用 认 TI0V 交流 或 直流 ， 如 须 用 认 220V 交流 或 直 访 ， 肠 
从 进 稼 内 加 串 220 一 110V 之 降下 慨 吧 器 或 电阻 粮 ， 如 电流 乱 直 沪 电 肥 


进 粮 正 反 ， 须 由 试验 而 定 o >” 


此 机 极度 露 敏 ， 本 境 可 用 三 四 尺 垂 称 ， 外 志 加 用 天 特征 可 收 侍 国 


电 癌 ， 地 迷 不 能 用 。 





一 一 ~ 一 一 ~ 一 ~ 一 全 一 一 ~ 人 ~~ 人 ~ 一 一 ~ 人 一 ~ 一 、 人 ~ 人 ~ 


本 和 帮 华 


ERACDON 包 糊 式 固 定 包 电 器 





4ME 了 T20 
8MT TD Te60 
4 一 4MRD 2s。00 
生 一 8ME 刁 2。20 
8 一 SM 玉 了 D 2s60 
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(一 ) 修理 低 肖 李 友 压 器 

低 肖 率 楼 愿 器 初 凶 发 生 断 乏 ， 可 用 高 电码 火 北 以 燃 接 之 ， 如 高 电 
2 
压 一 时 乱 碟 可 得 ， 可 如 法 用 一 只 老式 而 特 汽车 内 用 之 振动 器 照 图 接 称 





和 后 ， 接 至 坟 伏 或 十 二 伏 昔 饮 池上,， 由 振动 器 以 得 高 电 旋 ， 十 只 中 无 只 
可 已 修好 ， 有 时 须 如 图 中 虐 稼 所 示 加 接 一 绿 。 

《二 ) 电源 淮 称 电压 调整 器 

在 有 许多 规模 较 小 之 城市 办 
， 跳 有 交流 电 之 供 葵 ,但 电压 时 
有 高 下 ， 通 例 下午 五 六 时 最 高 ， 


| 亿 和 | | “七 及 九 时 最 低 ， 九 时 后 又 升 高 ， 
省 CE | | | 过 因 八 九 时 用 电力 的 最 多 ， 故 电 
ea | | 压低 降 ， 九 时 合 使 用 者 渐 少 ， 故 


电压 升 高 ， 如 以 220 V 交流 而 襄 
在 八 思 时 只 180V ， 有 了 时 南 只 160 
伏 ， 而 至 九 时 和 后 升 至 240- 伏 对 
亦 使 用 收音 机 者 车 量 高 低 不 一 ， 
极 蜗 麻 烦 ， 皇 电压 升 高 对 於 收 车 
机 之 壹 命 大 有 关 傈 ， 妇 图 在 进 乏 
(=33 





二 


业 、 人 条 和 术 电 


一 一 一 人 人 人 二 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~” 一 一 一 一 一 一 下 一 一 sr 


内 加 一 只 天 整 吉 使 电压 升 高 时 可 以 随意 礁 小 ， 作者 有 友 自 锚 一 座 交 流 、 
五 管 机 彻 狼 艇 180 伏 ， 再 用 此 器 随时 管理 ， 中 管理 上 上 比较 麻烦 ， 但 音 
量 可 始 移 平 稳 。 毫 不 受 党 地 电压 释 化 之 影响 ， 在 电压 杰 化 甚大 鉴 用 之 
; 极 需 便利 ， 读 者 不 妨 - 试 。 

电压 居间 器 之 构造 酸 简 单 ， 在 一 乾 木 板 上 直立 相当 大 小 采 未 听 一 
方 ， 林 板 上 时 广 口 破 璃 杯 一 只 ， 杯 内 盛 晓 水 至 十 分 之 八 ， 胶木 声 - 上 压 
一 只 化 式 三 回路 旋转 架 ， 但 将 其 支架 均 拆 去 ， 只 剩 中 心情 柱 ， 用 金属 
条 才 条 不 论 铜 或 钱 偶 侣 均 可 ， 分 人 钉 大 该 小 方 采 木 志 二 端 ， 木 塌 之 中 心 
打 一 孔 ， 孔 上 和 穿 一 怎 旋 基 情 柱 上 ， 照 图 接 穆 ， 转 柱 柄 上 装 一 刻度 盘 ， 
将 刻度 稻 旋 赎 ， 人 金属 条 印 在 嘱 水 内 自由 升降 ， 因 允 水 多 放电 流通 过 发 
人 阴 力 ， 而 蛆 力 之 大 小 依 人 金属 休 之 距 雌 ， 及 浸 大 嫩 水 内 深浅 而 定 ， 番 


三 节 人 金属 休 在 唱 水 内 升降 瞩 ， 可 使 蛆 力 发 生 大 小 而 调整 电压 之 大 小 ， 阻 


力 大 小 可 由 刻度 盘 之 度数 而 看 出 。 

此 式 憾 器 只 能 降低 电压 而 不 能 升 高 电压 ， 故 如 要 收 昔 机电 压 平 
均 ， 电源 度 压 器 之 初级 须 合 当地 电流 降 至 最 低 时 之 电压 数 ， 以 后 升 高 
则 用 凋 整 器 降 医 之 ， 现 成 收 理 婴 电 压 不 能 麦 副 者 ， 则 可 用 一 只 升 高 释 
压 器 ， 例 如 收音 机 初 航 指定 220 伏 ， 而 党 地 志 压 最 低 降 至 160 伏 旭 可 
向 一 只 160 伏 初级 220 伏 次 般 之 升 高 释 压 器 ， 再 加 册 整 器 可 得 正确 之 
电压 。 

在 初次 使 用 时 应 预备 一 只 交流 电表 一 而 调整 一 而 量 得 正确 之 志 有 三 
数 ， 以 后 使 用 时 由 刻度 般 上 枕 正 -上 。 

使 用 此 器 蓝调 整 时 应 十 分 和 心 , 洗 情 宜 慢 '， 随时 留心 各 其 安 管 之 
夫 杰 在 一 定之 红 亮 程度 ， 使 用 熟 手 ， 邹 可 麻 用 自如 妖 。 

(三 7 使 用 电 烙 铁 之 常 训 
饮 烙 铁 交 天 有 时 及 太 大 未 能 焊 租 小 的 地方 ， 可 如 周 在 铀 着 外 环 篇 
C34 7 


业 ” 人 饼 - 手 ”入 电 





一 入 灶 多 条 ， 楷 明 条 的 一 活 庆 ， 二 随心 籽 合 适 的 东西。 
线 埋 旭 的 架子 ， 二 盏 洲 起 ， 可 成 一 只 很 好 的 烙 屿 架 。 





《四 ) 简易 车 证 放大 器 


2 有 障 学 楼 襄 遇 到 什 隔 集 会 表演 ， 要 起。 
0 光 做 一 只 言语 放大 器 ， 将 癌 开 的 演 训 放大 到 
全 去 可 旬 ， 而 时 间 关 傈 不 及 装 喷 * 可 依 图 
芝 置 一 只 修 发 昔 机 加 放 收 得 机 人 外， 利用 收 
音 机 做 扩大 器 ， 如 圆 用 全 号 做 氛 温 管 * 黎 
圈 可 用 十 八 号 裸 铀 炎 糖 於 四 英寸 直径 纸 管 
上 上 狗 七 十 圈 做 实 毅 ， 离 四 分 之 一 英寸 同 号 





和 铝 二 十 圈 做 初 航 。 


0T 0005 MPD 窜 气 杷 篆 可笑 人 电器 (00035 MP D 亦 
人 和 
0C3 ”005 MTF D 固 定 全 电器 ( 走 母 片 却 糙 式 ) 


G4 00025 ME PT 要 母 生 邦和 缘 式 ) 
50000 欧姆 炭 杜 需 朋 一 只 (一 无 笠 式 ) 
(35-) 


业 欠 钴 株 电 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


话筒 “一 只 (业余 500 号 最 合用 7 
20 Ohms 中 心 分 穆 和 电阻“ 一 只 





此 册 B 电 至 少 135 伏 。 因 消耗 悦 大 ， 故 以 用 代 B 电 合算 ， 燃 灶 亦 
二 由 电源 供 栓 ，B 正 用 夹子 夹 企 称 圈 欢 圾 得 良好 振 漫 乱 度 。 
在 初级 上 接 出 一 根 读 包 乏 强 线 在 收 苦 机 之 天 称 接 稼 -E， 以 作 脓 出 


之 用 。 


此 乃 简单 之 福 极 导 幅 法 振 温 器 ， 但 不 接 天 地 和 缚 ， 故 电 廊 不 向 外 发 


射 ， 无 干 犯 国家 法 律 之 机 会 


(五 ) 简 易 调 幅 法 
有 业余 发 射 机 的 同志 ， 正 用 自己 的 发 
射 机 与 知 友 说 笑 时， 忽然 有 一 件 音 外 事情 
发 生 要 皮 时 旗 开 应 简 静 分 匀 ， 可 以 在 话 简 
上 捞 一 只 表 ， 使 电 浪 中 有 的 答 …… 之 
昔 发 出， 不 致使 对 方 疑 心 也 许 你 发 理 楼 关 
了 ， 同 时 可 使 对 方 剧 整 便利 。 


人 
TS 


INAU/ 拉 、 








( 关 ) 匠 简 断 入 之 

在 收获 速 地 优美 节目 

上 时， 忽然 珠 简 断 线 ， 党 不 

大 大 的 掺 典 ， 如 图 在 匠 简 

二 接 乏 村-F 比 连 一 只 汪 苗 

欧姆 次 质 电 蛆 ， 则 仍 可 炎 

续 收 及， 洗 量 党 然 杰 轻 一 

点， 不 比 不 能 莫 当 然 好 
得 多 了 了 。 


汪 E 儿 三 王 抵 二 二 要 一 洛 


《七 ) 检 波 管 之 巷 代 物 
电池 式 或 交流 式 收音机 内 之 愉 波 管 於 收 理 忽然 损 坊 、 可 找 一 只 时 





检 波 管 相同 之 灯 腰 ， 在 福 极 与 屏 极 二 脚 上 装 一 只 仿 石 〈 固 定 或 活动 式 
均 可 ) 将 昌 腰 插入 风 内 ， 仍 可 照常 收 昔 ， 惟 苦 量 只 有 原来 的 一 征 o 
( 八 ) 邦 湾 电 键 
用 一 只 电 纷 上 用 的 按钮 ， 如 图 用 木 休 做 横 。 大 衣 - 上 的 钮 子 做 按 手 ” 
，- 条 铁 亲 做 弹 敌 ， 装 二 只 接 称 柱 ， 就 成 一 只 很 可 一 用 的 电 键 了 。 





en 4 


业 像 电 术 和 


帽子 于 芍 发 音 机 ( 英 ] 

无 乡 电 事业 之 进展 在 近 数 年 来 简直 有 是 神秘 黄 测 ， 欧 美 各 国 夕 笋 
电工 程 师 每 日 绞 琉 脑 计 在 起 计 新 的 发 明 ， 打 并 杂 苇 一 看 ， 五光十色 ， 
命 信 目 不 肯 输 ， 过 事 求 介 帮 一 件 美国 新 发 明 「 帽子 喜 的 发 童 机】 ， 形 
式 如 图 ， 全 部 机 件 装 在 一 只 灶 质 帽子 内 ， 可 以 戴 在 画 -E， 洁 感 有 什 往 
意外 事情 发 生 ， 新 闻 记 者 可 以 带 了 过 小 发 音 机 到 出 事 卡 一 面 壬 察 一 而 
报告 ， 发 出 之 电 浪 由 播音 台 接 收 畏 揪 ， 使 全 国 可 问 ， 迅 速 便利， 钴 出 
其 右 。 

全 部 构造 见 附则 ， 所 发 射 之 电 浪 篇 270M。C。 葛 合 一 公 尺 左右 ， 
电力 五 分 之 一 互 特 ， 发 射 距 龙 狗 四 分 之 一 英里 ， 发 射 机 他 部 重量 只 十 
一 登 司 ， 天 粮 矿 铝 质 管 奥 之 ,长 度 篇 六 英寸 人 中，AB 电 池 装 在 一 条 皮 做 
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TOP HAT TRANSMITTER 








村 人 徐 天 热电 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 人 ~ 一 一 一 一 一 一 


上 上 而 力 在 腰 间 ，PR 电 篇 180 伏 e A 电 6 伏 ， 均 用 最 小 之 电池 昌吉 而 成 ， 
十 偿 均 加 开关 ， 随 时 可 以 以 并， 话 简 需 单 乌 关 精 式 ， 有 lo5 伏 G 电 及 
一 只 滞 压 器 亦 此 认 带 上 。 GE 尘 忆 


朵 积 最 小 效力 极 佳 


念 属 呐 空 管 音 管 收 音 杰 


过 加 重 管 收 至 机 ? 你 看 小 但 不 汉 一 握 ， ， 然 而 却 具 有 数 种 特殊 的 
优点 : 一 

C1 ) 可 收 长 短波 “ 收 波 区 波长 和 围 自 16 公 尺 至 550 公 尺 ， 可 收 世 
界 侍 球 播 香 信号 。 
(2 ) 用 最 新 金属 戎 空 管 


鳞 只 二 N 满 | 计 >〔 画 [小 7 








(3 ) 交 流 直 流 志 源 任意 合用 
《4 ) 机 件 小 巧 圳 融 
C393 


业 儿 狠 ” 禾 时 


一 一 一 一 一 一 - 





RPR AAA 


朴 使 你 想 预 翼 如 式 装 置 一 具 ， 先 应 配 财 下 列 数 种 另 件 : 
亚 美 323 号 可 仇人 鱼 电器 ”一 只 (0COIME DJCGIH) 
疏 母 片 式 0001MF D 固定 蚀 电 器 ”一 员 (C2) 
和 纸 质 IMF D 固定 储 电 器 ”一 只 (CC3) 
牢 调 整 式 储 电 器 一 只 (0 ) 

”二 M 了 再 G 痰 质 电 胃 一 只 CR )C 定 玩 特 式 ) 





一 一 一 一 "一 一 





纤 黄 款 洲 ( 画 | 1 总 ) 


五 万 队 姆 电位 器 ”一 只 CRI) 
业余 101B 号 REFEO ”一 只 CRFC) 
6J7 人 金属 芙 窒 管 一 只 (CYV- 
从 了 脚 金属 车 窒 管 低 概 硒 座 ”一 只 
金属 其 袜 管 用 梧 极 帽子 ”一 只 
三 亚 美 四 脚 凸 锰 式 插入 绿 园 管 五 只 

微 动 烈度 各 ”一 只 
美术 旋钮 “一 只 
接 稼 柱 闪 只 
铝 和 贤 底板 讽 

三 才 泳 


某 = 体 王 = 和 然 三 = 三 橡 = - 沁 











林 板 一 方 《木板 长 六 二 英 定 ， 关 五 英寸 ， 厚 三 分 之 一 英寸 作 底 
英寸 咎 作 而 板 与 底板 直立 杀 合 ) 





《第 二 图 ) 接 糠 实 图 
聘 你 捅 入 式 镶 较 碳 认 亚 美 四 脚 式 盖 芒 式 乏 别管 上 ， 锁 法 如 下 : 
2902 人 40 公 尺 “89 公 尺 





波长 标 图 [ 工 再 生 圈 工 十 稼 圈 相 铺 的 距 序 、 


20 有 公民 7 园 5 转 3 从 厘 ， 
《楼 足 25 公 厘 ) 《 密 粮 ) 
如 公 尽 14 轿 7 图 CC、 3 大 


(人 包 ) 


《 线 足 25 公 厘 ) 
80 公 尺 27 图 
《 密 “ 和 绕 》 
60 公 尺 60 图 
( 密 线 7 
广播 T50 圈 
《 密 7 


二 


〈 窗 入 
1I 轿 
〈 窗 缮 ) 


〈 密 向 ) 
60 圈 
( 密 糖 ) 


各 短波 穆 轿 均 用 廿 二 号 名 炙 包 义 绕 ， 广 播 粮 图 有 风 用 上 州 坟 号 污 包 稳 
米 之 木 底板 上 部 堪 八 脚 雁 座 ， 右 四 脚 唑 座 均 用 个 英 寸 高 如 毛笔 粕 秋之 
竹 管 支 起 ， 铝 质 面 板 正中 C 1 可 司 伍 电器 ， 左 电位 器 R1， 右 可 加 导电 
源 开 站， 此 电源 开头 ， 稼 路 中 未 葵 出 乃 串 於 R1 通 地 多 之 接 株 内 ， 因 
R1 准 瞪 用 时 乃 将 B 正 全 伏 伍 B 负 短路 ， 故 不 用 时 组 将 电路 并 斯 ， 以 
节省 电流 之 消耗 ， 其 他 另 件 均 休 芯 底板 上， 接 多 柱 则 先 旧 所 一 条 胁 林 
人 条 上， 再 将 膀 木 条 用 笔 管 支 起 钉 骏 底 和 浙 .E。 

烽 秋 可 用 六 伏 昔 志 池 供 输 ， 在 有 交流 电 供 给 虞 ， 可 用 娩 赫 狼 压 器 
供 和 给 ， 市 上 历 售 之 志 欠 方 戎 起 次 角 篇 3，6，9V 者 ， 则 6V 之 抽 郑 亦 可 
用 以 燃点 姓 闲 ， 坎 炙 之 任何 一 器 通 地 迷 ， 可 沽 少 交流 声 ，B 电 用 B 包 


独 或 代 B 饱 均 可 ， 
本 入 图 售 

“飞利浦 四 概 式 扬 志 器 

站 二 保 二 <E 克 研 

特 吊 

营 - 量 - 安 : 类 辣 千 清晰 
全 -天 将 久别: 下 小 

EN 





业 儿 " 振 和 粮 电 


一 一人 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 


. 振 副 式 代 B 曙 和 维 斩 


这 一 只 代 8 电 是 以 六 伏 蓝 电 池 做 电源 ， 利 下 振动 绒 将 低压 直流 跳 
动 成 斯 逢 之 有 版 动 电流 ， 由 狼 奈 览 升 高 电 历 ， 猎 剑 流 作用 矶 180 伏 40X 
\ 之 高 压 志 流 ， 可 供 收 井 楼 中 电 之 用 ， 惟 六 伏 昔 电 之 消耗 甚大， 一 
百 安 培 之 茧 电池 只 有 二 余 小 哮 可 用 ， 须 要 有 充电 做 随时 充电 则 较 合 算 
”如 在 充电 不 便 之 碟 使 用 ， 昔 电池 充电 就 成 问 题 。 原 求 此 类 振动 式 代 
忆 电 是 汽 市 式 收 理 机 内 所 用 的 ， 汽 志 拓 全 走 叶 有 充电 太史 叶 向 贡 筷 
充 包 ， 所 以 振动 式 代 B 电 中 然 耗 梧 电 廓 ， 但 因 有 电流 瞳 叶 条 入 ， 消 想 
不 碟 半 题 ， 此 丰 所 介绍 之 代 了 B 电 明正 式 汽 车 内 所 用 的 略 有 不 同 ， 疏 原 
理 旭 相同 ， 故 特 将 由 法 介 狠 以 供 全 国 研 究 者 之 套 戎 。 

应 用 另 件 如 下 : 一 一 

振动 器 一 只 〈 此 碟 利 用 巷 式 丰 特 “ 工 ” 式 汽车 内 之 振动 箱 〈Eord 
『 JSpark Coil) 可 向 汽车 材料 行 购 里 》 。 

入 欧姆 可 楼 电阻 一 只 《过 注 刍 ) 

中 号 芙 空 管 一 只 

五 脚 亚 木 性 雁 一 只 

八 ME TD 电 糊 式 储 电 器 ”二 只 (300 伏 侍 压 已 合用 500 伏 耐 压 更 好 ) 

电源 麦 腰 恬 “一 只 《用 然 片 合 至 一 英寸 秆 见方 ， 初 级 用 14 号 稼 
绕 40 团 ， 次 航 用 38 踊 乏 敌 8000 轩 ， 在 4000 转 不 抽 分 虎 ) 

SR 二 只 (30 误 利 30M、) 

接 称 夹 子 ”四 只 

木 底板 一 方 

各 另 件 用 接 绢 依 下 图 所 示 埋 接 ， 接 上 六 伏 昔 电池 ， 扳 动 器 即 发 和 
是 是 上 之 慑 ， 用 一 只 -上 品 电 卖 测量 必 出 高 压 ， 同 时 较 准 振动 器 至 振动 

3 二 


天 一 一 一 一 一 


业 多 钴 和 斥 电 


一 一 一 一 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


吉 称 速 ， 则 惊 出 电压 可 升 高 ” 
较 准 正确 序 可 使 用 ， 惟 氟 将 振动 器 乏 此 收 埋 机 ， 以 免 受 厅 苦 之 授 
例 。 《 完 ) 






区 1 
上 95 六 < 
GS 上 了 
忆 史 92 
2 
SS 2 末 一 一 水 
S 7FPORD "T" SPARK OOIL 
ex | SEI 后 
NS 过 


yo 


用 最 供 廉 的 代价 做 成 最 信用 之 


估 通 源 放 大 如 


送 一 套 言 语 扑 大 级 穆 路 ， 截 基 美 国 最 近 出 版 之 [Madern Mech 
anix: 了 ] 上， 构造 简 而 效力 极 佳 ， 申 合 放学 校 或 其 他 公共 集会 不 之 使 用 
” 宪 上 的 省 语 可 便 一 三 千 人 之 会 场 全 场 均 可 瞧 获 清 悉 ， 而 全部 另 件 价 
格 膛 不 到 一 百 元 ， 如 果 购 一 架 售 品 的 ， 至 少 要 三 四 百 元 ， 

需 久 路 所 示 ， 公 部 共用 五 只 金属 芙 空 管 ，6 忆 5 做 第 一 低 放 管 ， 6 
了 吕 是 一 只 放大 傈 数 标高 之 三 酸 管 ， 使 惊 出 能 力 提 高 ,60 5 是 一 只 标 : 

《44 ) 


此 儿 钴 迪 电 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








普通 之 三 极 管 ， 和 煌 担任 的 工作 是 使 65 5 之 以 出 加 高 能 力 和 后 至 后 面 6F6 
推 挽 放 大 ， 做 电力 传 玩 之 结合 ， 末 角 放 大 篇 6F 6 推 柳 ， 输 出 电力 足 有 






十 无 特 ， 喇 用 十 二 英寸 式 ， 香 量 宏大 清晰 ， 低 营 部 可 完 公 发 出 。 
公关 另 什 粕 值 在 路 中 已 有 诗 出 ， 么 固定 储 电 器 均 息 醒 高 肘 者 ， 
接 认 险 杜 之 10 或 254R 了 D 均 需 50 伏 耐 压 式 ， 滤 波 用 储 电 器 得志 糊 式 ， 


贱 式 信 候 熙 H 要 | 起 ) 


-有 撩 及 最 上 品 者 ， 龟 息 由 均 复 一列 特 式 ， 惟 6 上 6 险 本 之 :56 攻 姑 条 三 
(个 ) 


业 从 绑 和 粮 过 
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马 特 式 ， 滤 波 凡 出 之 10000 欧姆 需 五 碗 特 式 ， 滤 波 之 A ETC 坊 30 部 利 
50 MA 者 ， 电 源 沟 压 器 让 计 大 概 篇 


















110V 220V ，“ 初 极 《犯人 功 >》 环 溜 弹 本 
053V=5A 关机 人 下 滞 二 = 二 二 可 -人 
3 Hu 
心 抽 分 入 通 地 入 ) 中 
5V 3A 次 航 了 加 划 
550X32V 150MA 高压 TO 


训 





此 电源 沟 叭 器 须 定 线 ， 市 上 锛 
现货 本 则 。 
推 挽 式 性 太 购 奈 器 次 籽 须 配 五 
- 极 管 娘 入 的 ， 输 出 释 压 器 杰 喇 听 上 
是 独立 的 ， 珍 出 有 四 个 头 ， 二 咎 至 
蚀 动 力 喇叭 之 昔 圈 ， 一 个 坊 5000 
Hims， 汀 人 备 加 接 其 他 喇 啤 。 
如 一 上 诗 不 能 购 到 十 二 英寸 式 ， 
旭 以 市 上 普通 收 痛 机 内 用 的 从 英寸 
或 十 英寸 式 棕 代 亦 可 ， 不 过 和 音量 较 
下 O 
压板 用 铝 质 或 铁 质 蕉 玉 ， 如 第 
六 阅 打 孔 ， 箱 盒 用 最 上 品 蔡 固 木 材 
秽 之 尺寸 见 第 七 图 。 
此 放大 器 之 话 简 电 流 乃 由 代 卫 
谤 内 取得 ， 故 不 另 用 话 简 蚀 池 ， 用 
一 只 300 Ohms 电 位 器 管理 之 ， 话 
- 简 此 太 用 双 刍 式 ， 但 亦 可 改 用 哩 刍 
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( 葡 加 是 ) 迷 亚 反 村 






式 ， 只 尖 将 庄 简 殉 相 


器 改 亦 篇 单 钮 式 ， 接 


称 略 加 多 化 印 可 


用 此 机 以 作家 庭 上 NS 
内 唱 留 衣 片 放 关 儿 杰 | 
可 ， 可 部 并 一 甘 外 


o 过 7 


二 一 二 一 二 一 一 一 一 一 


站 让 ) 


( 国 


长) 


《可 具 





业 - 儿 无 和 粮 


一 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 天王 全 全 一 一 一 一 一 人、 


特效 的 三 管 高 再 率 放 大 站 波 咒 


《CS ) 
过 一 具 三 管 滤波 器 ， 实 际 上 是 二 级 高 届 率 放大 航 ， 以 之 与 你 现 有 
的 广播 收 香 机 上 赣 地 使 用 ， 可 使 跑 择 性 及 霸 伍 度 充分 的 增加 ， 呈 在 弦 力 
筷 台 下 亦 可 收 匠 数 千 里 外 绚 小 电台 而 党 不 受 本 地 电台 之 影响 ， 还 有 许 
多 速 延 电台 平常 收 理 机 所 蓝 水 能 收 到 琅 示 电 会 ， 力 了 此 机 ， 亦 可 自由 
下 到， 有 志 收 攻 速 地 电 的 何妨 一 武 。 





去 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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应 用 另 件 

LIL2 工 3L4 业 斤 108 号 高 放 烷 圈 “二 
CIC -上品 链 连 可 狂人 备 电 器 “一 
GC3 o MERD( 和 纸 时 ) 

C 厌 。9 -MEF D( 纸 览 ) 

0G5 00025 ME D( 堵 母 片 绝缘 式 ) 
6G6 4 ME D( 电 类 式 ) 

电 s MT D( 电 寡 式 ) 


(人 名) 


业 ” 儿 扰 和 多 电 


REIL 10000 Ohms 志 位 器 连 开 关 S w 

R2 300 Ohms 痰 硅 电 胃 

R3 25000 Ohms 痰 里 甸 阻 

R4 30000 Ohms 癌 质 电阻 

下 全 尖 生 司 业余 IO01 A 忠 

人 业余 341 号 

V1 V2 58 “二 只 〈 如 电源 惟 符 禹 6.8V 则 可 用 78 戴 6 
D6 二 只 。 

V3 71 一 只 


电源 释 压 器 用 业余 640 号 或 自行 设计 缆 装 如 下 : 
初 角 110Y 220V 
次 级 2。V 4A( 或 6.3 伏 1.2A 
次 航 5VY 5A 
次 航 2 0V 30MA 
二 英寸 牛 直 径 铝 箭 隅 风 时 三 只 
小 号 鞭 空 管 喇 峻 器 “二 只 
里 空 管 祝 标 帽 子 2 
飞机 式 列 度 ，“” 一 只 
美术 鸯 钮 ”二 只 
金属 套 管 接 和 缚 ”人 补 码 
底板 疏 许 
底板 设 言 见 第 二 阅 , 长 九 英 寸 ,关上 六 英 车 牢 ,高 二 英寸 , 照 圆 打 孔 。 
接线 之 注意 
全 部 均 需 高 遇 率 电流 ， 故 各 接 乏 复 仿 短 仿 佳 ，0.5 之 慷 出 用 金属 
套 管 接 贸 以 防 感应 。 
《 50 ) 


业余 天 : 术 ” 筷 


机 件 工 政 生 ， 将 “5 之 A 感 按 收 昔 机 之 天 和 统 柱 ， 马 接地 入 接 穆 柱 

， 将 收 香 机 南 起 这 至 速 地 电 各 之 过 率 虑 ， 乃 将 此 高 放 器 亦 开 起 ， 旋 双 

过 可 概 储 电器 至 恰 收 昔 风 相 当地 位 ， 收 基 杰 喇 听 内 可 并 是 是 之 遍 

“表示 奥 收 霄 楼 著 振 ， 甲 施 同 略 健 速 储 包 器 之 条 便 至 音量 加 大 ， 香 量 

可 由 :管理 ， 以 后 使 用 竺 一手 施 收 香 楼 一 手 旋 泪 波 器 邹 可 自由 收 理 ， 
-用 机 只 适用 有 强力 检 波 管 之 收音 机 ， 平 常 再 生 式 收 划 机 不 合用 。 





区 Ti 攻 记 肌 ULILU 


新式"* 单 管 栅 就 作 


各 多 盘 的 介绍 线路 和 褒 实 种 的 成 各 和 后， 我 愤 着 好 奇 必 和 过 位 新 朋 
友 二 -67 一 在 最 近 相 见 了 ， 炊 拉克 起 驴 和 后， 的 确实 现 了 我 希 彰 中 
的 成 钙 ， 可 是 过 还是 试 作 呢 1 我 以 乱 以 后 我 全 比 现任 更 台 稚 后 : 将 要 


3 测 更 进一步 的 改良 和 更 超 好 的 或 秆 芍 现 。 


因 需 6E7 是 槛 式 蛙 袜 管 ， 所 以 我 就 科 用 伺 的 袍 作用 能 天 3 把 和 的 
CE 


业余 无 和 多 电 


居 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 - 和 








五 株 部 份 做 一 航 高 放 三 标 部 份 一 和 级 再 生 检 波 再 回 惊 至 五 标 部 极 低 放 ， 
此 儿 的 高 放 和 核 疲 都 探 用 -ER。P 。C .结合 式 ， 所 以 零 敏 度 和 选择 性 更 
篇 高 超 良 好 ， 低 放 用 狼 历 器 结合 ， 所 以 中 和 一 般 ， 但 也 已 可 在 擅 声 器 
放出 宏 亮 清晰 的 此 项 。 一 架 单 管 机 能 有 这样 的 成 棱 可 得 是 罕有 的 了 
) 所 以 特地 拿 来 介绍 葵 各 同志 : 作乱 参 若 《入 路 见 圈 ) 。 

此 机 叶 空 管 及 两 套图 均 须 加 陋 由 党 ， 以 防 互 起 感 砍 而 能 单独 工 
作 ， 底 板 上 除 茧 空 管 及 两 套 粮 贺 外 其 余 雾 镍 加 狼 压 器 。 电阻 等 均 接 





《6V:AC.OR:UC，:B- 


在 底板 下 部 ， 而 板 正中 入 刍 连 甸 电 器 CI 两 旁 般 0 3 及 过 炎 开关， 技术 
必须 焊接 ， 兹 且 要 走 直路 ， 全 机 依照 滴 明 驱 蔷 完 开 ， 再 贿 自 己 音 思 配 
一 只 美术 木 箱 ， 履 未 过 论 此 机 的 成 秆 和 外 毅 都 标 完善 美 婴 了 。 
堆 件 表 
LILIT ”Re。F 。C . 千 合式 称 图 ， 用 州 号 汶 包 烷 模 在 一 寺 爵 管 
上 攀 122 圈 需 LI1， 内 部 横 一 只 4.5M H 的 峰 房 式 ReT 。C ,再 在 1 1 
外 面 用 18 鲍 称 线 一 过 牛 ， 一 天 接 R .了 .。C 一下 股 空 直接 ， 须 谷 注 
固定 之 。 
8) 


人 儿 绑 “ 穆 电 





L3 同 lo12 闻 Le1 4 用 另 一 小 管 用 同 号 入 50 图 ， , 放 在 


G *00035ME 1 二 品 甸 圳 可 兴 储 电器 。 
0O1 业 除 2 号 (00025MXRD ， 

C2  。5 MEFD。， 业 余 固 定 储 电 器 。 
C3R 业 儿 111 号 合 岗 式 o 

0G4  。00025 MED 业 儿 固 定式 。 

C5 “00 ME D 业 余 固 定式 。 

RILE 300 欧姆 赣 电 阳 

1 业余 501 号 低 过 波 娄 荐 。 

V 6F7 质 空 管 一 只 水 帼 。 

L。8S .五 英寸 直径 小 国 从 一 网 

8 W。 胶 木 开关 。 

他 如 粮 回 家 ， 鞭 空 管 辕 ，AB 志 ， 刻 度 途 ， 施 急 氢 粮 等 等 9 

〈《 完 ) 


本 社 经 和 售 
国产 览 包 池 中 之 牛 耳 
鹿 记 老牌 二 伏 蕾 电池 
景 合 研究 者 试验 之 用 
每 撼 只 售 





另 件 经 济 效 力 夏 好 之 


交 闹 三 管 妆 音 机 

过 一 座 三 管 楼 委 路 是 美国 售 品 「 并 电 
符 上 式 二 管 机 ， 径 作者 恨 据 稼 路 兹 团 后 ， 
成 德 磊 和 问 意 ， 了 照 梯 天 地 线 不 用 ， 只 要 一 
根 十 尽 乔 和 粮 ， 本 境 大 小 电台 均 可 收 得 ， 许 
基 颇 物 一 室 清 匠 之 用 ， 婉 择 性 也 很 腿 好 ， 
一 般 情 形 下 ， 各 下 人 台 均 可 一 一 分 清 ， 中 央 
志 台 岂可 收 匠 ， 机 件 小 巧 ， 另 件 节 逢 ， 使 
用 便利 ， 耗 电 基 省 ， 癸 跌 只 三 个 凌空 管 
) 但 因 12A7 乱 复 作用 答 ， 一 管 可 作 二 用 
) 故 赛 际 效力 篱 四 管 机 。 


另 件 一 览 
LIL2 业 族 108 屿 和 高 放 知 合式 
穆 圈 三 计 
C 二 品 友 连 可 焰 能 志 吕 
50000 欧姆 痰 装 电阻 
200 欧姆 淡 先 电阻 “一 只 
MEG 次 质 志 阻 一 只 
1 工 _ ME G 痰 次 电 钥 一 只 
1500 Ohms 淡 蛙 电阻 ”一 只 
301 Ohrs 穆 策 电 阻 。 -- 只 [ 盈 
匹 特 式 ， 此 式 笋 绕 电 蛆 绕 从 进 
,之 内 ， 有 现 千 可 则 ) 
号 ”ME 0 包 位 器 违 进 缚 内 六 并 
= 
01 MPFD 园 定 笛 志 吕 ( 纸 搞 ) 
一 页 


人 84 






?oudLNOI-OA 93 50 一 


-93w 


7 
呈 : 、 
训 二 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
~ 一 一 ~~~.~~~ 人 人 人 ~ 人 人 ~ 一 全 一 


25。MRBD 岗 定 储 电器 ( 纸 质 ) ”一 只 
10 MFD 电 衫 人 备 电器 ( 硅 味 50 伏 ) 一 :只 
8 或 8SVFD 电 害 储 忆 加 ( 耐 压 175 伏 ) 
CE 30 享 利 30MA 低 过 率 扼 制 稼 较 ”一 中 
606 凌 空 管 ”二 空 〈 圳 六 脚 长 板 烛 座 二 只 ， 贯 空 管 隔 风 由 二 
， 桶 极 帽 子 二 只 ) 
12 A7 四 空 管 ”一 只 ( 连 上 脚 低 板 灯 座 一 只， 帽子 一 只 ) 
此 式 收 得 楼 不 可 用 地 线 ， 图 中 给 地 各 碟 乃 接 低 板 上 ， 阅 中 给 左 线 
通 地 烷 者 ， 乃 此 妈 接 烷 撩 用 金属 套 管 接 稼 通 地 ， 喇 听 用 普通 永久 破 石 
式 ， 五 英寸 至 九 英寸 均 可 用 。 
此 浅 只 合用 放 党 地 志 咀 110 伏 者 ， 如 党 地 电压 篇 220 钛 者 ， 则 须 
用 降下 狠 原 器 或 降下 电阻 


mm 
V 呵 


二 二 一 天 一 ~ 二 二 二 二 二 二 六 产 王 一 ~ 一 一 凡人 放 一 人 二 ART 


八 英寸 直径 式 12.5 





闪 英 寸 牛 直 径 式 “8.9 


站 表扬 姗 和 奎 美 五 英寸 直 经 式 


725 


(55 





本 栏 稿 多 
本 刊 壳 厌 待 芒 者 族 君 便 放 研究 互相 切磋 起 见 ， 特 肺 胃 答 
一 栏 ， 凡 有 了 关 亦 括 称 电 各 项 研究 及 常识 等 疑问 ， 均 可 来 夯 欧 
- 问 ， 本 栏 完全 闵 狗 答 履 ， 问 答 用 和 纸 见 本 着 末 页 。 
《 工 ) 交 问 者 须 详 书 姓 名 及 通讯 地 址 ， 管 封 上 用 本 刊 所 
印 地 址 投 奖 本 刊 阅 答 棚 。 
〈《 2 ) 问题 概 以 扰 称 电 人 常识 坊 限 ， 其 他 簿 围 忆 外 之 问题 
她 不 管 履 。 
4 3 ?来 问 多 算 冰 不 加 限制 ， 但 须 依 照 本 耸 所 规 信 和 纸 用 
墨 笔 科 写 清楚 。 本 刊 收 到 和 后 均 在 本 棚 依 次 发 表 ， 
概 不 画 履 。 
《 4 >》 来 间 概 不 给 稿费 。 答 履 完 全 闹 务 。 但 环 间 如 须 给 
图 解答 者 ， 须 附 付 奥 版 慢 洋 伍 角 。 
懈 maererrarrereerranalrrreertmtrereanpirr arerrnivecrrrv airnCIR TcATRIN Na wpGOIIR wraperIPNreerre 
广州 沙 面 倾 事 旷 李 有 香 
《第 115 关 ]) 痢 刊 六 党 八 期 四 八 页 载 之 交 直 流 二 用 之 三 管 起 湾 
收 备 柜 内 之 另 御 RH 乏 入 电阻 ， 以 从 何 量 天 特 乱 合 配 ? 普通 志 料 店 有 
售 否 ? 换 踢 吐 弯 特 役 者 ? 取 值 若干 ? 广 楼 在 广州 和 转 使 用 ”要 和 否 加 以 
改良 群 组 蝎 答 乱 衍 ” 
( 答 ) Ril 乱 300 Ohmso 30 五 特 之 乏 绕 电阻 ， 线 认 进 入 内 
， 有 现货 可 赚 ， 每 副 约 价 四 元 ， 在 广州 使 用 除 天 地 稼 同 路 须 略 多 绪 埠 
《56 ) 


优优 入 四 


图 外 ， 扰 需 克 动 。 
《第 了 6 问 ) ”该 机 若 拿 到 插 区 谢 电 之 感 而 需 用 喜 电 凶 孚 将 电 好 
如 何 连 串 接 法 乱 合 及 需 用 电量 类 何 ?《 指 *。B 和 ) 
《 答 ) 此 机 能 用 礁 10V 直流 ， 乃 指 电 炊 厅 所 发 出 之 直 澳 电 ， 
如 用 AP 电 吕 亦 可 勉 纺 用 ， 但 耗 偶 甚大 ， 殊 不 合算 。 
广州 文 德 南路 90 中 三秋 
《第 117 加 ) 市 上 所 售 之 单 用 六 伏 股 著 电池 的 收音 机 ， 是 不 是 
将 昔 电 池 由 电 电 器 歼 震 交流 电 ， 然 全 由 钢 厢 器 异 高 入 高 电压 而 径 整 流 
以 作 屏 极 电压 ， 未 知 是 否 此 理 ? 希 请 指教 震感 ， 在 可 能 时 请 认 趴 刊 发 
玫 其 允 法 及 理论 旭 幸 其 威 其。 
《 答 ) ”所 壕 不 错 ， 六 伏 升 压 之 代 B 电器 ， 本 期 已 有 介绍 。 
《第 118 问 ) 我 乡 的 电 是 直流 电 ， 其 电 玲 则 篇 220V。 但 至 晚 关 
党 常 跌 至 160 V 左右 ， 现 想 照 贵 刊 第 四 期 第 5 页 汽车 式 收 各 机 ， 末 航 
低 放 的 4 号 深 空 管 改 篇 38， 而 屏 压 则 直接 插 在 志 源 上 而 燃 秋 忠 速 加 用 
阻力 ， 未 悉 有 短 危 险 ? 各 屏 极 等 会 不 会 电流 过 荷 ? 请 於 刊 问答 衫 示 娃 
乱 盼 。 
( 答 ) 直流 筷 径 过 滤波 说 镀 合 ， 可 直接 传 至 各 管 之 屏 极 多 危险 
发 生 18 可 用 。 
清江 浦 准 农 学 校 田 深 
《第 119 问 ) “六 知 三 期 彤 出 表 臣 可 用 锥 交流电 但 名 直流 低 遇 波 
电流 亦 可 同 机 用 否 ，1 MA 电表 必用 9 至 100 度 上 须 有 昌明 电 服 指 娄 
出 者 “ 备 代 大 贵 社 有 现货 否 。 
〈 答 ) 惊 玫 宝 际 上 般 量 TIMA 之 交流 电 才 ， 因 低 遇 率 电 旋 下 
篇 变 施 ， 如 气 代 庆 可 向 本 入 服务 部 接洽 。 
(第 120 问 ) ”全 .上 中 过 波 振 温 器 昼 出 和 粮 上 < 由 另 用 金属 套 管 接 狠 
一 头 诬 < 字 上 一 峻 人 G 字 上 是 否 利用 孩 红 内 部 友 缘 及 外 部 金属 下地 粮 ， 
人 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 一 -二 二 二 二 


否 仰 傈 二 根 。 

《 答 ] “利平 一 桶 金属 套 管 乏 之 内 外 三 称 

《第 121 问 ) 六 千 五 期 代 A .电器 B 志 窒 185、， 如 需要 180 如 
何 接 法 ? A 电 气 不 用 化 学 节 流 器 直接 >、 昔 电池 与 电池 总 命 有 危险 否 
， 7 改 用 普通 2 MP TD 可否 ? 请 一 并 指正 乱 荷 ， 贵 入 自 婴 175 K0 
中 过 波 洗 压 器 及 华 昌 204 号 绕 仙 方法 用 名 号 数 圈 数 胶 管 直径 可 和 否 在 本 
栏 发 表 以 便 业 余 同 仁 参 考 ? 

《 答 ) 电源 叙 压 器 之 高 压 每 延 簿 250 伏 则 可 得 狗 :80 伏 之 高 压 和 
包 直 接 蓝 电 当然 基 佳 ， 但 此 乃 代 AB 包 ， 如 一 面 充 = 面 用 则 和 A 电池 可 
永 如 行 充电 手续 ， 和 与 交流 志 一 梯 便 利 ， 7 改 2MFD 效力 不 佳 ， 中 间 
通 率 多 压 器 借 法 : 当 另 广发 表 。 

嘉定 南 四 外 周 麻 昌 

(第 122 冰 )， 军 波 整流 用 电动 扬声器 成 绩 不 佳 其 由 是 否 电 董 太 
“ 低 或 志 流 不 足 用 ，80 公 波 整 流 届 每 屏 300V，50M。A。 之 四 管 机 通常 都 
用 电动 式 扬声器 ， 如 整流 管 改 用 1V 牛 波 式 ， 屏 压 350A ，50M。A, 能 
否 用 动 扬声器 ， 其 效力 较 用 80 时 是 否 完全 相同 ? 

答 ) 二 过 玉 汪 月 间 击 力 扩 闪 忆 反 训 不 村 ， 由 克 贡 出 
滤 做 圈 通 过 电流 太 少 之 故 ， 因 震动 力 喇 听 之 滤 破 转 至 少 须 通 过 30MA 
方 可 发 挥 其 效率 ， ， 秆 波 流 之 收音 机 全 部 屏 流 不 过 18MA ， 发 机 当然 
不 天 ， 用 JIV 束 流 合 ， 只 须 屏 流 合格 ， 效力 亦 佳 。 

北平 内 市 口音 英 中 学 第 四 院 辑 “号 

《第 123 问 ) ”业余 急 称 电 旬 刊 ， 第 五 管 ， 第 十 一 期 第 二 页 汪 之 
RE 办 管 吾 力 交 流 驳 否 楼 ， 上 有 上 贡 G 结合 式 粮 圈 三 套 ， 不 知 在 一 
英寸 直径 胶 简 -上 用 30 号 潜 包 粽 〔《 美 借 ) 应 如 何 线 法 5 外 有 2。5 寸 之 铝 
隔 巍 鄙 )《 储 电器 1，02，C3， 乱 ?200036 者 ) 。 

《 答 ) 可 探 用 业余 108 号 A 高 放 和 结合 乏 圈 ， 如 站 煤 次 胡 全 用 30 号 

G58 ) 


一 一 一 人 人、 全 一 一 一 


漆包线 绞 移 140 圈 。 
”香港 长 沙洲 道 235 楼 下 赵 中 惠 

《第 124 间 》 如 在 1.5 英 直径 腰 管 上 收 本 塌 负 训 用 28 号 漆 包 乏 
或 在 蛛 糊 板 .上 有 何 分 别 及 用 何等 公式 计算 之 5 

( 答 ) 未 知 蛛网 板 直 径 乱 何 ， 不 能 计算 。 

(第 125 间 ) “平行 式 放大 ( 指 低 肖 李 者 ) 及 雨 籽 放 天 何 利 需 佳 。 
”《 答 ) 用 二 绥 放 大 校 佳 。 
本 京 三 条 卷 申 家 态 十 二 号 戴 思 全 

《第 126 问 ) “六 答 五 期 内 载 蕉 吕 二 〇 一 号 稳 立 之 二 种 新 用 途 及 
两 架 奇 里 的 矿石 杰 直 知 在 南京 用 班 一 请 及 奇遇 的 末 一 架 收 匠人 外 壤 没有 
杂 剖 相 援 而 来 得 最 有 效 验 。 

《 答 ) 在 南京 收 告 以 48 页 之 兢 石 机 忆 佳 。. 

天 津 特 二 区 平安 街 惕 陛 之 

《第 127 问 》 去 答 五 期 之 代 AB 起 可 否 得 990 及 45 伏 之 抽 郑 ? 6C 
6 是 作 何 用 ? 

《 答 ) RI 改 用 10000 欧姆 之 电 蛆 可 得 .90V 之 电压 ， 由 90 上 接 
z0000 了 网 姆 之 电 蛆 可 得 45V 之 电压 ，C 6 乃 傍 路 储 电 器 。 

本 坟 天 津 路 三 号 局 克 人 

第 128 问 “中 夷 出 品 之 定 交 流 坦 炎 释 压 器 ， 次 级 需 6。3 伏 工 内 配 
6 7 之 秋波 需 *3 佑 配 ， 能 使 用 从 上 器 否 ? 三 只 6 F7 呢 ? 

【人 《 答 ] 可 合用 。 

《第 129 问 )》 侍 交 流 之 炊 赫 屡 压 器 的 灵 角 ， 不 抽 中 心 分 入 有 什 
窜 关 低 ， 抽 了 有 什么 道理 ? 

《 答 ) 如 芙 空 管 胃 偿 训 数 交流 管 ， 则 中 心 分 称 末 地 亦 可 。 

《第 186 问 ) 和 允 全 交流 楼 时 ， 以 手 厂 及 面 底板 。 觉 订 手 能 有 何 
法 可 喝 ? 





0 


儿 ” 业 - 傣 ”和 称 - 电 


( 答 ) 将 浴 穆 副 一 身 卖 之 。 

《第 18LT 间 ) 用 6F 7 做 单 管 中 交 流 机 ， 检 波 以 五 概 部 份 和 三 福 
部 份 效力 就 好? 

〈 答 ) 五 极 部 作 检 波 较 震 敏 。 

北平 志 成 中 学 李宁 显 

《第 182 间 ) 人 散人 有 一 电源 炙 压 高 压 8360V。 但 然 中 心 分 靖 可 否 
基 高 压 坪 端 中 间接 十 电阻 二 电 间 接 一 乏 以 代 中 心 分 称 电 国 需 条 消 肉 
姆 铺 示 之 。 

( 答 ) 用 半分 暑 法 ， 艺 力 不 和 。 

(第 1383 头 ) 24，598，39，44， 四 其 安 管 作 高 放 用 那 一 四 效力 
好 了 

《 答 ) 58 作 商 放 效力 最 佳 。 

、 本 幸 新 并 路 1121 弄 无 号 王 狂 寿 

《第 1384 间 ) “有 30 号 一 挫 抽 一 只 ， 稼 路 乱 弗 来 威 林 超 再 生 式 ， 
选择 颇 佳 惜 有 喘 声 混入 符 美 中 不 足 用 何 法 免除 ? 

《 答 ) 超 再 生 之 有 吐 学 过 苇 路 之 悍 殊 岐 ， 和 乡 子 汽 吾 。 

《第 135 问 ) 有 史 德 华 交 流 五 娩 器 收 理 机 -一 只 开 了 一 个 锚 点 后 
电源 释 压 器 就 非常 的 娄 何 故 ? 怎样 改良 ? 

《 答 ) 须 将 电源 爸 器 改线 。 

松江 西 国 外 跨 塘 裕 淡 周 柴 记 米 行 

《第 1386 问 ) “区 者 鄙人 昭贵 刊 第 六 竺 第 三 期 六 蛤 旅行 机 乏 路 仿 
裂 二 架 ， 成 策 不 及 贯 刊 之 报告 ， 且 时 有 种 宦 毛病 发 生 ， 了 昭 足 刊 之 较 验 
法 坊 验 后， 其 毛病 依然 如 故 ， 划 使 骂人 钨 法 团 付 ， 故 收 请 先生 指正 疑 
闻 。 

I.。 此 楼 名 路 悉 昭贵 刊 里 成 后 坪 融 能 勿 用 天 地 和 勿 收 吏 惟 1200K， 

4 .60 1) 





业 - 从 天 - 哥 电 


oC 至 吕 0K。 @ 。 之 电 训 得 量 从 佳 1500K。 CQ .至 1200 区 。C 。 电 各 其 昔 能 
如 单 管 楼 中 将 振 强 创 电 器 之 祁 人 异族 动 亦 乱 效 力 著 将 天 稼 接 上 则 全 部 电 
得 均 可 收 匠 C 牙 车 地 是 郁 上 海 约 70 药 里 ) 此 和 何 故 ? 
2。 工 3L 4 是 攻 虽 203 其 线 标 本 有 1234 见 附 蜀 《图 略 ) 照 装 后 只 
收 到 二 只 不 知名 稳 的 西 人 电 人 台 和 后 将 其 改 接 如 岗 始 可 收 得 海上 电台 成 秆 
如 第 一 问 。 
3。 叶 刊 六 答 二 期 蕊 页 有 2 4 害 仅 而 和 粮 路 中 不 见 O4 之 补 僵 C4 B 
所 ME 了 储 电 器 此 wo 4 之 补 倘 乃 指 何 而 言 请 指示 。 
4。 工 3L 4 之 贸 是 否 有 误 或 骂 八 改 接 和 后 有 香 锅 误 
《 答 ]) 《17 帮 三 连 人 电 器 之 补 锥 未 较 玲 之 故 。 
《2 ) 药 昌 203 号 振 给 多 图 之 接 稼 3 接 振 滥 屏 ，4 接 正 ， 2BE 
接 振 避 痛 ，] 撑 玖 向 储 电 器 。 
《3 ) CC 4 力 G3 之 高 
《47 办 人 《27 


本 幸 司 巍 之 
一 九 三 太 年 流线型 

无 株 电 收 香 机 木 箱 | 

乱 本 年 度 收音 髓 木 箱 中 最 漂亮 | 

最 麻辣 者 用 最 坚固 木材 最 光亮 油 深 | 上 
所 秽 ， 适 合 四 管 机 至 七 管 机 之 用 o| ， 

每 只 太 元 五 角 























































































































































































































































































































































































业 了 - - 抱 和 称 - 电 
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本 入 浊 版 
扰 首 电 收 音 袜 恤 造 范本 


ea 


太 管 寺 过 超 外 关 趟 放行 


全 叫 十 夫 并 式 沙 林 纸 精 印 ， 插 图 五 十 全 








存 ” 将 六 管 电 池 超 外 差 式 收 普 机 之 鼻 造 法 作 最 
- 群 克之 解说 ， 站 加 和 给 赂 流明 ， 中 豪 钨 色 验 者 ， 
亦 可 依法 装 叶 ， 印 一 粮 一 人 条 之 微 ， 毫 钴 站 漏 ， 
歧 置 后 之 收 理 机 成 柜 和 与 本 和 社 所 紫 者 完全 相同 。， 

每 贡 实 售 国 币 四 角 ， 人 外 雹 邮购 邮票 代 洋 


十 足 通用 ， 惟 须 另 加 所 号 邮费 九 牙 '。 


62 3 、 


读者 问答 用 狐 ， 
















































































以 比 纸 获 下 ， 


贴 在 信封 上 。 


寄 上 海地 波 路 五 九 八 号 ， 


ee 


人 人 和 TD 


电 独 辑 


村 锥 扰 涵 
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| 
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1 得 论 发 射 机 者 注意 





下列 各 种 另 件 ， 均 篇 本 增 草 大 电 料 公司 ， 向 美国 直接 订购 ， 用 以 
又 造 收发 理 机 之 用 者 ， 现 因 营 业 清 淡 ， 特 将 一 部 份 业 搬 研究 家 遂 用 之 
发 射 机 另 件 ， 委 未 本 社 驴 最 低 康 之 价格 出 售 :二 二 


原价 内 价 
一 间或 五 高 欧 旭 炭 夺 电 团 〔 五 大 特 式 ) 1.50 .50 
十 商 欧 姆 炭 蛙 电 胃 (三 天 特 式 ] 0 
一 遍 菊 姆 炭 质 电 用 《三 天 特 式 1 


CHANBX 2MXFD(500VDC 而 压 》 2.。50 工 .00 
CHANEX 1MFD(3000VDC 耐 压 ) 2.50 1.00 
JACO 2XEFD(2000VDEG 耐 历 ) 3。00 1。40 
和 下 ROVOX4MEF.D(5000VDC 而 礁 ) 18.00 6.00 

以 上 各 另 件 用 尽 猥 落 业 从 试 验 用 发 射 机 最 需 适 合 ， 惟 存货 不 多 谷 

， 王 从 速 


《 64 


业 狂 和 铬 宛 装 韦 、 
是 一 站 


电 好 式 收 音 杰 姨 路 集 














内 有 自 单 管 至 六 管 之 各 式 线 路 百 余 种 ， 
光 郁 实验 ， 苯 明 良 好 。 加 烛 接 和 粮 实 疾 及 底板 上 
底板 下 另 件 排 列 图 ， 附 有 天 地 和 糠 之 装置 。， 收 埋 
机 之 装 年 ， 志 验 ， 使 用 ， 修 理 等 详 基 说明 。 

初版 五 寺 册 自 去 年 十 二 月 发 售 以 来 ， 已 
大 都 售 完 ， 现 只 有 存 害 二 百 册 ， 售 先后 不 再 版 
， 和 欲 购 和 从 这 。 

公害 溢 装 一 厚 册 计 三 百 余 页 ， 插 图 三 百 
余 幅 ， 实 售 每 册 国 种 八角 ， 外 过 邮 购 邓 票证 足 ， 
通用 ， 惧 有 织 另 加 指 号 邮费 人 败 分 。 


6 -65 人 


or 





第 大 知 寻 多 息 妈 ， 韦 ”第 九 其 


Amateur Radio 


中华 其 国 二 十 五 年 七 月 五 日 则 诛 


| 和 训 | 定 价 | 


pr 人 AAA 


主 感 每 月 五 昕 站 日 帅 版 
Se : 全 由 另 信 丽 隆 一 角 五 分 “外间 省 
5 中 Se 

SN 人 得 io 一 Se 
印刷 _ 蓝 发 印刷 公司 邓 响 在 内 。 





本 刊 微 求 外 举 逃 悍 
水 乔 几 行 全国 ， 灼 售 利 谷 优厚。 如 弯 糙 必 把 个 或 有 意 代 铀 者， 请 炙 鹏 图 
接洽 ， 当 将 话 章 寄 奉 。、 


， 本 刊 征 稿 人 简章 
站 《一 ) 来 稿 凡 虎 长 纸 强 电 理 沦 ， 单 店 ， 研 究 ， 泾 队 ， 新 闻 等 著作 及 小 品 文字 
见 惠 者 ， 均 所 迎 笋 ， 一 经 登载 。 均 榴 当下 列 非 酬 。 
( 思 ) 现 金 ， 〔 乙 ) 叫 从 。 《两 ) 未 刊 
(二 ， 寂 稿 不 拘 文言 自 病 “但 以 新 颗 简 渴 需 人 向， 如 傈 镭 潜 ， 皇 示 原 王 名 称 。 
(三 ) ”稿件 不 论 登 载 娘 藻 ， 概 不 退还 。 惟 自 附 足 节 次 预先 明明 者 不 在 此 例 。 
】 (四 )， 来 稿 请 长 稿 未 署名 约 章 ， 并 详 示 地 址 以 便 通 信 。 
由 《五 ) 灾 稿 得 由 本 上 罚 丰 部 增 三 之， 如 不 灰 夫 全 者 须 镍 先 幅 明 。 
.外 ( 六 ) 来 稿 一 锤 登载 ， 即 局 本 刊 版 槛 所 有 。 
收 稿 看 “于 海 寡 波 路 五 九 作 号 玉 刊 售 辑 


， 封 ，” 面 每 期 洋 关 十 元 文字 中 全 页 每 期 洋人 元 
、 圣 底 邓 页 每 期 洋 三 十 元 全 页 每 期 洋 四 元 
封面 内 全 页 ”每 期 洋 二 十 元 玛 分 之 一 页 “每 期 洋 二 元 


外 ” 雪 度 内 全 真 ” 每 期 洋 十 二 元 





本 ii 新 .到 
美国 RADIETTA 屏 
起 外 差 式 交 流 收 埋 机 


5 负 2 

管 ” 每 合 ”每 

2 ON 

机 .二 机 十 
AN 3 
56 死 





(一 ) 最 新 175 KC 超 外 差 式 称 路 ， 特 昏 中 胃 释 压 器 
” 起 敏 度 及 遐 择 性 特 优 。 

三) 飞机 式 刻 度 租 ， 遇 率 正 确 ， 自 动 昔 量 管理 珀 
华 ， 对 於 这 地 收音 时 龙 蜗 便利 。 

(三 ) 访 机 论 装 贰 由 本 和 社 改 计 用 大 号 电源 娄 庄 器 ， 
可 久 用 不 热 ， 箱 和 后 附 铀 入 和 纱 隔 咀 ， 以 防 : 吉 类 
走 入 机 件 内 ， 同 时 利用 将 以 代 天 和 粮 于 故 收 巩 
近 距 内 电 吉 了 时， 可 扰 须 天 地 称 或 息 稳 。 

(四 ) 箱 合用 美国 最 新 1986 年 访 粮 式 ， 美 观 悦 目 ， 
尔 可 以 之 作 室 内 装饰 品 。 


本 


[未 于 时 新 瑞 | 
生 管 雷 邮 超 
外 差 式 旅行 袜 
[进步 式 | 


此 式 夫 管 旅行 机 ， 需 本 社 最 近 将 蓓 式 夫 管 旅行 女 称 路 加 以 改良 者 ， 
莫 绝 献 验 满 意 ， 具 有 数 种 特 黑 如 下 : 一 
(1) 低 帮 管 及 高 帮 管 之 丙 电 压 探 用 自动 式 ， 可 使 兰 质 永久 清晰， 路 乙 电 
压 降低 至 45 V 仍 可 区 德 收音 ， 增 加 乙 电 地 俩 用 之 日 期 
\2) 第 二 俭 波 级 改 用 自动 音量 届 计 ， 对 认 浊 地 小 电台 之 音量 可 以 加 幼 而 
区 起 本 地 强力 电 吾 不 至 失 咕 。 
(3) 露 敏 度 更 高 超 ， 在 普通 收 香 束 墩 下 ， 不 用 天 地 入 可 收 政 六 百 非 里 内 
之 一 百 无 特 播 香 台 ， 中 央 广播 电台 企 国 可 不 用 天 地 粮 检 收 ， 加 天 地 
粮 则 可 收 阴 数 千 里 外 之 播 苦 。 
(4 低 放 儿 用 最 优 竺 低 过 率 释 压 器 ， 发 得 宏 涡 清 晰 ， 喇 叭 用 十 英寸 习 利 
清 式 ， 完 全 原作 ， 毫 不 失 昨 。 
(5) 环 状 天 和 粮 施 银 改 装 的 面 板 上 ， 使 用 便利 。 
《6) 柚木 旅 行 箱 美 惠 光 漆 。 
每 架 特 “ 僵 某 拾 元 瑟 
外 远 导 寄 另 外 寄 费 三 元 于 和 角 
如 和 欲 探 用 邮局 代 收 货 便 办 法 ， 请 先 寄 下 拾 五 元 ， 
余 款 由 对 局 代 收 ， 敢 票 十 足 通用 。 

















当 薄 过 冰 波束 路演 醋 术 过 温 苏 机 


